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CÉRÉMONIE A COMPIEGNE 
























15 AU 18 AOÛT 1946 
ANDRE BRUYERE, ARCHITECTE 


Pour ‘a première fois depuis la Libération, les Fédérations fran- 
caises ‘es déportés, prisonniers et anciens combat ants ont organisé 
au Camp de Royal-Lieu des cérémonies commémoratives à la mémoire 
des victimes du nazisme. L'architecte s'est vu confier la tâche délica'e 
de cr‘er sur l'emplacement même où passèrent tant de déportés un 
cadre symbolique pour le déroulement ñe ces fê'es. Le centre d'attrac- 
lion a éé un immense drapeau tricolore de 20 m. sur 30 m.. se 
déployant sur un pylône gainé de velours rouge qui s'incline au--dessus 
d'un‘ cénotaphe, pyramide noire où d'une urne funéraire jaillit une 
fumée. Au Carrefour :e l'Armistice se déroula la cérémonie du retour 
de la æl'e historique volée par les Allemands. Des niches de 8 m. 
de haut symbolisent les différentes catégories des victimes de l'ennemi 
ce 1914 à 1945. Un immense panneau rappelle aux participants les 
traits te leurs bourreaux. 


CI-DESSUS : LE DRAPEAU. CI-CONTRE : UNE VUE PARTIELLE DE 
LA FOULE. AU FOND LES BARAQUES DU CAMP DE COMPIEGNE, 
TEMOINS MUETS D'UNE TRAGEDIE COLLECTIVE QUI A DURE 4 
ANS 
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IMMEUBLE D'HABITATION COLLECTIF TYPE I.S.A.I. À MARSEILLE, LE CORBUSIER, ARCHITECTE. 


URBANISME 1946 : LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ ! 


PAR LE CORBUSIER 


Depuis vingt années, une doctrine d'urbanisme 
moderne existe, établie patiemment par les CIAM, am- 
plifiée, précisée, rectifiée chaque jour en tous pays et 
tous continents, à la suite da mises en application des 
thèses dans des cas précis. Le détail et l'ensemble sont 
mis au point simultanément. 


La conjonctura, enfin, ouvre les portes aux inven- 
teurs et aux courageux, car la pressante réalité : les dé- 
lais, les matériaux, la main-d'œuvre, le coût, dissipe les 
voiles dont la question était emmaillotée et par lesquels 
elle était étouffée. 


Marseille déclenche cet automne la construction 
d'une « unité d'habitation de grandeur conforme ». Et 
le contrat d'Etat signé par le ministre précise : « Une 
unité d'habitation Le Corbusier », ce qui coupe court à 
toutes les oppositions ou les hostilités ouvertes ou lar- 
vées qui ont tenté de se mittre en travers de cette réa- 
lisation ; depuis vingt années que ces idées sont mises 
à l'éprauve d'une étude minitieuse, l'opposition n'avait 
pas désarmé. Cette décision du ministre va permettre de 
confronter les deux modes d'habitation offerts à la civi- 
lisation machiniste : « La cité-jardin horizontale », « La 
cité-jardin verticale ». L'une entraîne et perpétue le gas- 
pillage effarant qui pèse particulièrement sur l'U.S.A. 


L'autre estime pouvoir fournir les bienfaits de l'organisa- 
tion collectiva et la saveur de la liberté individuelle ; 
solution porteuse des « joies essentielles » : soleil, éspa- 
ces, verdurs. Porteuse également des bénéfices de la stan- 
dardisation et de la série, réglée et mises dans une har- 
monie toute pythagoricienne par le « MODULOR » qui 
a déterminé, dans le cas de Marseille, la totalité de ses 
mesures et de sis dimensions. 


Mais, en cette année 1946, partout les fruits müû- 
rissent par l’éffort inlassable des chercheurs. Des faits 
sont décisifs : le Brésil contruit actuellement la cité 
neuve « DOS MOTORES » par Paul Wiëner et José Luis 
Sert, vice-président des CIAM, où les doctrines 
CIAM sont intégralement appliquées. Travail modèle qui 
viendra poursuivre magistralement la réforme étonnante 
entrsprise au Brésil autour de 1936 par les plans du 
Ministre de l'Education Nationale et de la Santé Publi- 
que et ceux de la Cité Univarsitaire du Brésil. L'Améri- 
que Latine (Sud-Amérique et Centrale) est soulevée de 
juvénile ardeur : l'Uruguay, |: Chili, le Pérou, la Colom- 
bie, la Mexique. L'Argentine, pays si puissant et dont 
l'avenir est immense, possède maintenant un plan direc- 
teur de Busnos-Aires que j'ai fait en 1938 avec deux 
architectes argentins et dont la publication a été retar- 
dée par la guerre at ses conséquences. 
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Varsovie en Europe, fait un geste d'optimisme ma- 
gnifique en adoptant, pour sa reconstruction, les vues les 
plus hautes, puissantes, claires. Les gens des CIAM y 
veillent. 

En Afrique, Tunis comme Bizerte, ont passé au 
camp d:s modernes. 

La Sarre se reconstruit sur un grand plan d'en- 
semble. 

En Francé, la reconstruction de La Rochelle-Pallice, 
exprime les idées de l'ASCORAL (prolongement des 
CIAM-FRANCE) ; les plans sont acceptés par toutes les 
instances municipales, préfectorales, ministérielles. Les 
travaux sont commencés ! 

Di:puis dix, depuis vingt années, les thèses des 
CIAM se sont expr'méss et expérimentées dans des tra- 
vaux de laboratoire, parfois très vastes. 

RECIF, ville tropicale, escale de la route d'air, 
étonne et charmis ses voyageurs d'un instant. Milan, dans 
sa prochaine Exposition Triennale, pose un problème 


CIAM. Le Ministre anglais Sir Bevin, a fait un discours 
sansationnel en janvier, affirmant que ssule la construc- 
tion en hauteur sauverait l'Angleterre ! Vous avez en- 
tendu : sauverait le pays qui a créé la cité-jardin hori- 
zontale, déclanchant ainsi la grande maladie urbaine 
moderne : la dissémination. 


Si la France toujours inventive, mais si fortement 
accrochée à ses traditions, en d: moment solennel de sa 
reconstruction, passe le Rubicon ; si l'Angleterre, devant 
la crue t cruelle vérité, tourne la page ; si, dans leurs 
misères effroyables les Polonais se donnent ce formida- 
ble élan du cœur et da stimulant invincible : vor grand 
et net, si, si, si, etc..., c'est que l'heure est venue, sur 
le monde modarne, de voir clair et d'agir. 

Un mot suffit aujourd'hui à nous unir tous : les 
travaux ont commencé ! 


New-York, 1946. 
LE CORBUSIER, 


IMMEUBLE D'HABITATION COLLECTIF TYPE I.S. A. I. A MARSEILLE 


LE CORBUSIER, ARCHITECTE 


Projet d'immeuble de 140 mètres de longueur, 22 mè‘res de 
largeur, et 50 mètres de hau‘eur, comportant environ 350 apparte- 
ments de différents types et pouvant loger 1.500 personnes environ. 

Les appartements comportent 2 niveaux, chaque étage d’ap- 
par:ements é ant composé lui-même de 3 niveaux cesservis par une 
rue in'érieure située au niveau intermédiaire. 

2 étages sont réservés aux services communs de ravitaillement, 
de commerce et d'artisanat ainsi que quelques chambres d'hô'el, 
les appartemen‘s ne comportant aucune chambre d'ami. 

Le dernier étage de l'immeuble est en partie r‘servé à un ser- 








vice sanitaire et à une garderie d'enfants. Enfin, le toit-terrasse est 
organisé pour les sports, la récréation des enfants et des adultes. 


Le principe de construction consise en un terrain artificiel à 
7 mètres au-dessus du sol, porté par une quarantaine de piotis. 
Sur ce terrain artificie’ est coulée une ossature de bé"ün entièrement 
ajourée à l’intérieur de laque'le les appartements sont montés par 
éléments préfabriqués. 


L'ensemble des 300 appartements ne comporte que 3 cellu'es 
types construites en série avec lesquel'es il est possible de réaliser 
une trentaine d'appartements entièrement différents. 














MICHELET 






garages et atelier ce réparctions. À droite en haut 


4 


a __— 


PLAN D'ENSEMBLE : A gauche : une auberge de la jeunesse avec piscine en plein air. Au centre 
: l'éco'e maternelle. Au-dessous : 








: les pilotis de l'immeuble, derrière les 
: l’école primaire. 


la crèche, et en bas 









IMMEUBLE A 
MARSEILLE 








LE CORBUSIER, ARCHITECTE 
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COUPE LONGITUDINALE : 1. Toit-Jardin, et, en dessous, Service de Santé, 2. Services communs, Alimentation, 3. Hall d'entrée. 
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VAU NIVEAU DU SOL. 














PLAN D'UN ETAGE COURANT, NIVEAU SUPERIEUR : 1. Escaliers de secours, 2. Club de Jeunesse. 




















— 

Fi EE 1] 
es - 
| nsanoenng | 
= 

Fe 

Eee — 2 — 





3 4 


PLAN D'UN ETAGE COURANT’ NIVEAU : RUE INTERIEURE. - 1. Escaliers de secours, 2. Rue intérieure, 3. Bureau Service, 4. Hall 
des Ascenseurss. 
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7 8 9 10 1-42 03 14 15 16 17 


SERVICES COMMUNS, NIVEAU SUPERIEUR, RAVITAILLEMENT : 1. Frigorifiques, 2. Monte-charge des Services communs, 3. Ascenseur 
du personne, 4, Monte-charge, 5. Cuisine, 6. Bar automatique, Café, 7. Cireur, 8. Coiffeur Hommes, 9. Coiffeur Dames, 10. Fleuriste, 
11. Confiserie. 12. Tabacs, 13. Fournitures Photographiques, Optique, 14. Librairie, Papeterie, Journaux, 15. Bureau de poste auxiliaire, 16. 
Hall des ascenseurs, 17. Chambres d'hôtel type « A ». 
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SERVICES COMMUNS, NIVEAU INFERIEUR, RAVITAILLEMENT : 1. Douches, 2. W.C., 3. Vestiaires, Foyer, Contrôle. 4. Monte-charge, 
5. Ascenseur du personnel, 6. Légumes, 7. Fruits, 8. Boulangerie, 9. Plats cuits, 10. Blanchisserie, Teinturerie, Pressing, 11. Réparation 
vêtements, chaussures, etc, 12. Gérance, Economat, Location, 13. Appartements type « B », 14. Monte-charge, 15. Boucherie, 16. Pois- 
sonnerie, 17. Charcuterie, 18. Vins, 19. Epicerie, 20. Crémerie, 21. Conserves, 22. Téléphone, 23. Lavabos, W.C., 24. Hall des ascenseurs. 
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LE CHANTIER 
EXPERIMENTAL 
D'ORLÉANS 


PAR POL ABRAHAM 
ARCHITECTE EN CHEF 


IDEES DIRECTRICES 


Les principes généraux concrétisés par l'expérience orléanaise 
ont été élaborés pendant l'occupation, au Service Technique de l’an- 
cien Commissariat à la Reconstruction. Ils ont donné lieu à l’institu- 
tion de Concours pour l'Amélioration des Procédés de construction 
des bâtiments jugés en 1944. Ce sont les procédés retenus par le 
jury qui reçoivent présentement la sanction de l’expérience. 

Il est bien évident que l’on ne se serait pas lancé dans une 
telle expérience sans la conviction profonde que la substitution, aux 
procédés traditionnels de façonnage sur le tas, des méthodes de 
préfabrication-montage, doit à la fois se traduire par une économie 
et par une amélioration de la qualité. 

Cependant, on ne prétend pas chiffrer à l’avance cette écono- 
mie, ni même prétendre qu'elle ne sera jamais négative. Seule, 
l'expérience doit décisier. Ce que l’on sait par contre avec certitude, 
c'est que le succès est lié à une organisation de la normalisatoin et 
de la standardisation sur un plan plus vaste que ne saurait l'être 
celui de quelaues chantiers d'expérience. Ces chantiers ne sauraient 
fournir que ‘es approximations provisoires permettant de juger de 
l'opportunité de tenter de nouvelles expériences sur le plan régional 
ou mieux national. En réalité, les trois termes : montages, normali- 
sation et standardisation sont indissolubles et le dernier pose le pro- 
blème de la série, c’est-à-dire en cernière analyse de l'étendue du 
champ d'application. 

Si les considérations ci-dessus sont indépendantes de celle ce 
la guerre, elles se trouvent singulièrement mises en valeur par la 
pénurie de main-d'œuvre et plus particulièrement de main-c'œuvre 
spécialisée, qui en résulte. Présentement alors qu’un petit nombre 
d'opérations immobilières de reconstruction sont seules en cours, 
les chantiers français manquent déjà cruellement d'ouvriers quali- 
fiés et l’on envisage avec effroi les délais de remise en état de 
l'outillage immobilier du pays avec les seules ressources nationales 
en main-d'œuvre. 

En conséquence, s'imposent comme un moyen de salut, les 
méthodes qui, d’une part, permettraient de faire flèchir dans ces 
proportions appréciables le poste main-d'œuvre de chantier, et, 
d'autre part, de confier ces opérations ce chantier, qui ne seraient 
plus que des opérations de montage à une main-d'œuvre non quali- 
fiée, empruntée à des industries moins chargées. 

Peut-être, dira-t-on, qu’en contrepartie cie cette économie de 
main-d'œuvre de chantier, il faudra trouver la main-d'œuvre manu- 
facturière nécessaire à la préfabrication. C'est bien exact, mais si 
la standardisation est suffisamment poussée, les moyens mécaniques 
d'usinage permettront la procuction des blocs et éléments dans des 
conditions d'économie de main-d'œuvre massive comparée à celles 
résultant du façonnage sur le tas ou même production en petits 
ateliers sporadiques. 

Ainsi conc, la préoccupation d'améliorer le rendement de l'in- 
dustrie du bâtiment par la substitution des méthodes de préfabrica- 
tion-montage aux méthodes traditionnelles de faconnage sur le tas, 
apparaît comme une nécessité vitale cu fait de la conjoncture pré- 
sente. Même si ces méthodes de préfabrication-montage ne ‘'evaient 
pas entraîner de réduction très appréciable du prix des bâtiments, 
ce serait tout de même un cievoir national des les utiliser en vue de 
porter remède à la grave insuffisance de main-d'œuvre qualifiée qui 
affecte l'industrie française du bâtiment. 


CHOIX DES PROCEDES 


Le choix des procédés techniques utilisés à Orléans a été con£i- 
tionné, dans la plus large mesure, par la considération du site. 

Le centre urbain a été détruit en 1940 par l'incendie, mais 
si une vaste surface est rasée (200.000 m‘) les témoins du passé 


CONSTRUCTION DE LA PAROI EXTERIEURE : En haut : bloc 
croisée. En bas : coulage de béton entre dalles extérieures et revé- 
tements intérieurs formant coffrage. 
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qui subsistent sont assez proches, et quelques uns assez beaux pour 
qu’il fût impossible de concevoir une architecture qui ne tint pas 
compte de l'ambiance. Or, le voisinage c’est Ra pierre de taille pour 
enduit au mortier de chaux jeté à la truelle commun à toute la 
vallée de la Loire, avec emploi partiel de la pierre ‘'e taille en enca- 
drments de baies, bandeaux et corniches. 


D'autre part, les ressources locales en matériaux de maçonnerie 
sont res reintes. Le seul matériau véritablement abondant dans la 
région et à pied d'œuvre, par conséquent, économique, c'est le sable. 

En conséquence, on a fait le plus large emploi, dans l’expé- 
rience en cours, de béton de sable tout venant, c’est-à-dire de mor- 
tier. On sait qu'à dosage égal de liant pour 1 m° en œuvre, le 
mortier s'écrase plus facilement que le béton composé d'agrégats ce 
grosseurs convenables. Toutefois, l'utilisation des murs porteurs tra- 
vaillant sous des contrain‘es légères n’entraîne pas à des majorations 
de dosages appréciables. 

Les procédés employés se rapportent à quatre fonctions prin- 
cipales 

a) Les murs ; 

b) Les planchers ; 

c) Les distributions ; 

d) L'équipement ; 


A — LES MURS 


Ils comprennent 

1 - Les murs de façade sur rue et sur cour, porteurs ; 

2 - Les murs de refend longitudinaux, porteurs ; 

3 - Les murs mitoyens et les murs à conduits de fumée non 
porteurs. 

Tous ces murs, percés ou non, sont justiciables du même pro- 
césé : béton maigre (ou plus exactement mortier) non armé (en 
règle générale) coulé en sandwich entre des dalles de revêtement 
fabriquées en usine, préalablement mises en place au moyen d'un 
dispositif mé‘allique provisoire, et constituant les parements vus défi- 
nitifs aussi bien extérieurs qu’'intérieurs (procédé Croizat et Angeli, 
Sepca). 


MURS DE FAÇADE. 

Les murs de façades ont 50 cm. d'épaisseur ‘totale et sont cons- 
truits à partir de « blocs-tableaux » en pierre reconstituée armée, 
assuje'tis au plancher par un dispositif métallique provisoire assu- 
rant de façon pr“cise implantations et aplombs. Le « bloc-tableau » 
sert lui-même de guidage et de support pour le ma‘ériel de bran- 
chage léger servant à arrimer les dalles ce revêtement avant cou- 
lage. Les murs extérieurs s'édifient ainsi sans échafaudage de pied, 
étage par étage. 

DALLES DE PAREMENT. 

Les dalles de parement formant coffrage perdu on! 7 cm. 
d'épaisseur. Pour l'extérieur, elles sont fabriquées à base ce ciment, 
avec matelas isolant en béton de pouzzolane, sans sable et pare- 
ment vu en pierre reconsti‘uée grésée à base d'agr“gat de calcaire 
dur et de ciment super-blanc de Lafarge. Pour l’'in‘érieur, elles sont 
à base de plâtre également avec matelas isolant de pouzzolane. Les 
unes et les autres ont leurs épaisseurs creusées de rainures et leur 
jonction forme queue d'aronde pour assurer leur adhérence au béton 
de remplissage. 


MURS DE REFEND. 

Les murs de refend longitudinaux porteurs n'ont que 25 cm. 
d'épaisseur, soit 15 cm. de béton, en sandwich entre 2 dalles de 
parement plâtre de 5 cm. d'épaisseur, 

MURS MITOYENS. 

Les murs mitoyens et les murs à conduits ont la même consti- 
tu‘ion, mais leur épaisseur est de 50 cm. non seulement pour répon- 
dre à un usage ayant force de loi, mais pour l'incorporation des 
conduits ce fumée et de ventilation. 


LE BETON. 

La nature du bé‘on de remplissage varie en fonction des con- 
traintes. Le béton de base, qui est simplement du mortier de sable 
de Loire, sosé à 175 kgs de Portland 160-250 pour 1 m: en œuvre 
fait place à du béton normal de gravillon et sable au dosage conve- 
nable pour donner des cubes s'écrasant à 28 jours, au minimum, au 
cent-quatorzième de la contrainte prévue au calcul. Il peut être 
occasionnellement armé soit pour former linteau ou filet, soit pour 
constituer des poteaux au croit des charges centrées. Dans ce cas, 
les cubes doivent pouvoir supporter les cent vingt-huitième de la 
contrainte de calcul. À cet égard, le procédé est extrêmement sou- 
ple et permet de dégager éventuellement les rez-de-chaussée com- 
merciaux de points d'appuis encombrants en permettant l'organisation 
des poutres de grande hauteur utile dans la hauteur du premier 
étage, au-dessus des portes de communication. 

Les méthodes Sepca conservent l'avantage essentiel cie la maçon- 
MURS DE REFEND et murs à conduits de fumées. Au centre : cof- 
frage des poutres principales supportant les poutrelles préfabriquées. 


MISE EN PLACE DES BLOCS CROISEES avant pose des dalles de 


parement. 


VUE DU MUR EXTERIEUR en cours de construction. 
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nerie traditionnelle qui est le passage quasi direct de la nature à 
l'ouvrage avec le minimum de transformation ballastière, camion, 
bétonnière, levage et coulage, et suppriment dans une large mesure 
l'inconvénient des façons manuelles sur le tas par suite de la préfa- 
brication d'éléments ne nécessitant au chantier que de s.rictes opé- 
rations de montage. 

Le mur consiitue bien un ouvrage exécuté sans désemparer au 
moyen d'un petit nombre d'op‘rations continues et ramassées dans 
le temps, aboutissant à un ouvrage absolument terminé, ne néces- 
sitant aucune opération complémentaire de maçonnerie ni de para- 
chèvement, En effe:, les parements extérieurs sont absolument défi- 
nitifs et ne nécessitent aucun jointement ei les parements intérieurs 
sont seulement justiciables ces travaux préparatoires du peintre en 
vue de l'application des pein ures et du papier de tenture. 
OBJECTIONS. 

Une objection sérieuse a été faite concernant le risque de jux- 
taposer suivant des plans verticaux trois éléments hétérogènes 
dalles de ciment, béton, dalle de plâtre, susceptibles de travailler 
séparément et de provoquer des ruptures. Cette difficulté a été l’une 
des premières et des plus sérieuses préoccupations des animateurs 
de l'expérience. En effet, le béton en sandwich, béton maigre, tas- 
sera élas'iquement, puis plastiquement (effet de fluage) ; il se 
ritractera inévitablement, enfin des effets de contraction thermique 
peuvent travailler “ans le même sens que les trois effets précédents 
qui s’additionnent. Par contre, les dalles de revêtement en façade 
ayant opéré leur durcissement et leur retrait peuvent être considérées 
comme incompressibles. || n’est pas douteux que si ces dalles étaient 
posées à joint vif, des effe‘s de flambements, de rupture et de 
décollement ne manqueraient pas cie se produire. D'autre part, la 
pose à joints larges entraïnerait des facons de calage et nécessi- 
terait un jointoiement après coup donc un échafaudage, et ferait 
perdre ainsi une partie de l'avantage que l’on escompte du procédé. 
A l'ilot 4, la question a été, semble-t-il, résolue par l'emploi de 
joints plastiques continus obturant les joints verticaux comme les 
joints horizon'aux. Ce dispositif n'est pas exclusif des joints de dila- 
tation et de retraits verticaux intéressant le béton en sandwich et 
prévus tous les 15 m. au maximum. 


LES BLOCS-EBRASEMENTS. 

Les murs de façade sont complétés par la pose de « blocs- 
ébrasements » venant prendre automatiquement leur place, sans 
trous, ni sce:lements, ni ajustage, dans les « blocs-tableaux » contre 
lesquels ils viennent écraser un joint plastique dispensant de tout 
calfeutrement au mortier. Ces « blocs-ébrasements » comprennent 
la croisée, sa protection sous forme de volet roulant ou ce persienne 
métallique et le « convecteur » d’allèges destiné au chauffage, y 
compris les colonnes d'aller et de retour de l'eau chaude qui sont 
dissimulées. 

LES « BLOCS-PORTES ». 

Les murs Ge refend longitudinaux porteurs sont complétés par 
des blocs-portes complets supprimant également toutes façons de 
trous et scellement, ferrage, ajustage, électricité, (sauf passage des 
fils) et même peinture. Ces blocs à huisseries mé'alliques et pan- 
neaux multicellulaires peu déformables doivent obligatoirement com- 
porter en montage et le passage des canalisations électriques. Ces 
seuils n’ont causé aucune mauvaise impression ni gêne aux habi- 
tants d’un pays où ils n'étaient pas normalement employés. 
CRITIQUES. 

Il est toujours utile d'étudier un procédé à la lumière des cri- 
tiques qu'il a suscitées, même si une expérience (à la vérité récente) 
semble les infirmer. 

Il y a d’abord la querelle du mur porteur et du mur porté. Il 
semble cepencant que l'on ne soit pas loin d'être d'accord sur le 
fait que, dans les constructions en maçonnerie, le mur porteur 
l'emporte, du point de vue économique, sur l'ossature à remplis- 
sage, lorsque la hauteur n'excède pas un nombre d'étages qui sera 
de 3 à 6 environ, suivant cas d'espèces. Les immeubles orléannais 
ne pouvant dépasser 4 étages cu fait du Programme d'Aménage- 
ment, le recours à l’ossa'ure a été, de prime abord écarté. Il ne l'a 
pas été sans regret car il n’est pas douteux qu'il présente l'avan- 
tage C’une construction rapide abou‘'issant à un « parapluie » sous 
lequel l'achèvement pourra se poursuivre à l'abri des intempéries. 
Toutefois, cet avantage apparaïîtrait comme un peu illusoire si la 
rapidité de la construction des immeubles à murs porteurs préfabri- 
qués, pouvait, sinon égaler, du moins s'approcher suffisamment de 
celle des ossatures. C'est vers ce but que l’on a tendu et c'est, à 
l'heure actuelle, une ambition qui ne parait pas démesurée à con£i- 
tion toutefois que la conception architecturale s'y prête, ce qui n’est 
pas tout à fait le cas, dans l’expérience actuelle. 

Deuxième querelle l’objection du poids. Les murs porteurs 
sont lourds. J'ai insisté à plusieurs reprises sur les caractères spé- 
ciaux de cette critique et ne m'y attarderait pas. 


FABRICATION EN ATELIER des poutrelles de plancher pre- 
contraintes. 
POSE DES POUTRELLES de plancher sur le chantier. 


PLANCHER AVANT COULAGE DE LA CHAPPE DE BETON. 
Au premier plan, tirants des entretoises. 


D'AUJOURD'HUI 

















































































































































































































































































L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI 


BLOC CROISEE MENUISERIE en attente. 


Il fombe sous le sens que ce qui compte c'est le poids total 
manipulé dans toutes les opérations nécesscires pour passer de la 
nature au mur quel qu'il soit et non pas le poids manipulé dans 
l'opération ultime de montage. Or, les opérations qui permettent de 
passer de la carrière au mur sont peu nombreuses et exigent un 
seul transport, alors que celles qui permettent de passer des mines 
de houille et de fer à la paroi métallique sont innombrables et 
correspondent à une multitude de transformations et de transporis 
successifs. Il importe donc peu que la paroi métallique pèse vingt 
fois moins que le mur en mœællons, car les prix intègreront toutes 
les manipulations, transformations et transports sans aucune excep- 
tion et c’est de la comparaison de ces prix que résultera la légitis 
mité du choix, toutes choses restant bien entencu égales d’ailleurs. 

Reste maintenant la critique d'ordre général adressée au prin- 
cipe même de la préfabrication appliquée à la maçonnerie. Il est 
bien évident que si l'expérience démontrait indubitablement que la 
préfabrication d'éléments ce maçonnerie conduit à une économie 
massive, la cause serait entendue (dans la mesure où les hommes, 
même techniciens, sont susceptibles de s’incliner devant les faits). 
Mais admettons provisoirement qu'il n’en soit pas ainsi et que les 
méthodes de préfabrication-montage n’apportent à l'art de la maçon- 
nerie aucun avantage économique véritablement substantiel. Et bien, 
dans cette hypothèse pessimiste et déjà controuvé, il y aurait 
encore un intérêt national et plus généralement humain à poursui- 
vre l'expérience et à la développer en vue de vastes applications. 
En effet, les méthodes de préfabrication-montage appliquée à la 
maçonnerie présentent, par rapport aux procédés traditionnels de cet 
art, un certain nombre d'avantages substantiels 


AVANTAGES DES METHODES EXPERIMENTEES 


1°) Emploi, tant au chantier qu'en usine, d'une main-dœuvre 
non qualifiée, composée de manœuvres spécialisés empruntés à des 
industries moins chargées. Cette considération est présentement capi- 
tale, du fait de l'extrême pénurie ce main-d'œuvre qualifiée de 
bâtiment alors que la période de reconstruction est à peine ouverte. 

2°) Suppression de ces multiples façons manuelles : trous, scel- 
lements, feuillures, calfeutrements, retouches, raccords, etc... qui, non 
seulement exigent une main-d'œuvre qualifiée, mais retardent l’achè- 
vement des bâtiments en engendrant des temps morts. 

3°) Améliorations techniques cu mur tant au point de vue 
mécanique qu’au point de vue calorifique. Nous avons vu que les 
variations de la qualité et par suite des prix du béton pouvaient suivre 
étroitement les nécessiés mécaniques. D'autre part, les qualités d’iso- 
lation thermique, d'inertie calorifique, l'application du matelas isolant 
sur la paroi extérieure (chauffage continu) ou sur la paroi intérieure 
(chauffage discontinu) etc. permettent de répondre avec le maxi- 
mum de souplesse à tous les problèmes de confort et d’écongmie 
d'exploitation. 

4°) Suppression des échafaudages, des gravats, récuction consi- 
dérable des temps de séchage, propreté, etc... et par suite équipe- 
ment et prise de possession plus rapides. 


10 


c 


5°) Amélioration esthétique sous l'aspect de la qualité de la 
matière du vieillissement. Il n'est pas douteux que la fabrication 
industrielle de la pierre reconstituée conduise à des parements c’une 
beauté et d'une durée qu'aucun enduit appliqué manuellement ne 
peut permettre d'espérer. La pierre reconstituée n’est pas un ersatz 
mais un matériau noble aont l’industrie est bien loin d'avoir épuisé 
les possibilités. 

6°) Possibilités de progrès technique presque indéfinies. En 
effet, le briqueteur est comme le coureur à pied, ses records ne 
sont améliorables que de quelques minutes. Par contre, la produc- 
tion en grande série d'éléments et de blocs est susceptible de progrès 
dans la qualité et l’économie dont les limites peuvent toujours, théo- 
riquement du moins être reculées. 


B — LES PLANCHERS 


Le chantier d'expérience d'Orléans correspond à la première 
applicaiion, à l'échelle inaustrielle du béton précontraint, dû au grand 
ingénieur français Freyssinet, aux planchers d'habitation (S.T.U.P.) 

Ces poutrelles ne diffèrent pas sensiblement, par le profil, ni 
même dans une certaine mesure, par le poids au mètre linéaire, des 
profils en acier. Elles sont ceries, à moment résistant égal, un peu 
plus autes et plus lourdes, mais cela ne modifie pas leur technique 
d'utilisation. Par contre, elles ne sont pas faites pour résister à des 
moments négatitfs résultant c’un encastrement ou de la continuité. 
Elles doivent donc, au moins théoriquement, être posées sur appuis 
libres sans que leur portée puisse ê:re recoupée par une poutre ou 
un mur portant. En pratique, le béton de remplissage entre les pou- 
trelles et les houris en jonction peut être armé de chapeaux suscep- 
tibles d’absorber des moments négatifs, mais cela est au détriment 
de l’économie du système qui résice surtout dans l’abaissement du 
poids d'acier en m:, comparativement à ceux qu'’exigent, à portée 
et surcharges égales, les planchers en béton armé classiques et les 
planchers en acier. Les indices respectifs de ces trois types de plan- 
chers peuvent être approximativement 5, 10 et 25, ce qui fait appa- 
raître l'intérêt considérable, au point de vue ce l’économie française 
dominée par le problème du charbon, de l’emploi des poutrelles 
S.T.U.P. En réalité, il s’agit d’aciers spéciaux à 120 kgs-cm° de 
limite élastique, conventionnelle, donc c’acier cher, mais dont le 
prix devrait dans un avenir plus ou moins lointain, se rapprocher de 
celui de l'acier doux, les éléments constitutifs étant les mêmes 
et les traitemens peu différents. Les bétons sonti également des 
bétons spéciaux d’une qualité exceptionnelle susceptibles ce résis- 
ter à des efforts d’écrasement dépassant 500 gks-cm', mais les 
procédés de préfabrication industrielle de ces bétons doivent per- 
mettre de compenser économiquement le coût des majorations de 
dosage et des qualités spéciales ce ciment employées. 

Les planchers S.T.U.P. ne sont « préfabriqués » que par rapport 
aux planchers en béton armé, mais non par rapport aux planchers 
métalliques, leur mode d'emploi (poutrelles jonctionné:s par des 


ESCALIER -MET ALLIQUE. 
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hourcis manufacturés en mortier) 
ces derniers. 

Il y a lieu toutefois de signaler une particularité remarquabie, 
celle de la précontrainte transversale. Elle consiste à serrer poutrelles 
et hourdis les uns et les autres en exerçant au moyen de vérins 
une trac ion sur des fils tendus transversalement. Elle a pour but 
de solidariser les poutrelles entre elles de façons à ce que les efforts 
qui sollicitent l’une d'elles intéressent les suivantes. Cette précon- 
trainte s'opère sur le chantier avec une extrême facilité et se révèle 
aux essais parfaitement efficace. 


ne diffèrent absolument pas de 


REVETEMENT DES SOLS. 


La question de revêtement des sols ne présente, à Orléans, 
aucun aspect nouveau. On a recours à la mosaïque de bois (Parquet 
Noël) pour les pièces d'habitation et au grès cérame vitrifié pour 
salles d’eau. Vieux et excellents procédés pour lesquels on envisage 
des méthodes de préfabricetion qui n’ont pas encore vu le jour. 


PLAFONDS. 


La question ces plafonds a été résolue en s'inspirant de la 
méthode américaine des «plafonds flottants suspendus » par des 
ressorts en vue de réaliser l’affaiblissement des bruits traversant les 
planchers. Il est bien évident qu'il ne peut être question de comparer 
le prix d'un plafond suspendu à celui d’une mince pellicule de plâtre 
étendue directement sous le hourdis. Le premier est inévitablement 
plus cher, mais l’on a estimé que, dans les immeubles collectifs, le 
droit au repos était aussi imprescriptible que le droit à l'hygiène 
hydraulique par exemple. Il s'agit donc d'abaisser au maximum le 
prix se ces plafonds suspendus et de les intégrer dans la méthode 
générale. En conséquence, l’encuit en plâtre exécuté après coup sur 
un plafond suspendu a été proscrit. Les plaques de plâtre expansé, 
sorte de ponce de plâtre (Samiex) portent leur parement définitif. 
Le fléchissement des ressorts de suspension au flur et à mesure de 
la pose ce plaques continue provisoirement par un dispositif métal- 
lique a posé des problèmes pratiques délicats. Présentement, la 
planéité est absolument satisfaisante. Les joints ne s'ouvrent pas et 
la fixation d’un piton Golot au milieu d'un plaque montre qu'elle 
résiste parfaitement au poids d'un homme. Des mesures d’affai- 
blissement sonore seront effectuées par la suite. 

Les joints sont présentement exécutés au mortier de plâtre 
(plâtre et sable extrêmement fin de grès) de Fontainebleau et l’une 
des améliorations en cours de réalisation consiste à recueillir avec 
soin les quelques déchets de mortier de façon à éliminer complète- 
ment les gravats et à obtenir des chantiers propres. 


C — LES DISTRIBUTIONS .. 


La préoccupation essentielle a été d'éliminer non pas le plâtre, 
matériau admirable de bâtiment presque à tous égards, mais d'éli- 
miner le plâtrier. 


GAINES traversant le rez-de-chaussée. 


D'AUJOURD'HUI 


CANALISATIONS DU BLOCEAU. Châssis métallique, gaines de 


ventilation en fibro-ciment. 


Les éléments des cloisons en plâtre expansé Samiex sont des 
carreaux à 2 parements finis, montés au moyen d'un dispositif spé- 
cial de règles et équerres métalliques permettant de couler les joints 
au mortier de plâtre en assurant une planéité absolument satisfai- 
sante. 

Les joints étant minces, et le plâtre gâché avec du sable, la 
poussée cûe au gonflement du plâtre sur les blocs-portes préalable- 
ment mis en place est pratiquement nulle et la quantité d'eau néces- 
saire au montage de la cloison est minime ; néanmoins, les blocs- 
portes de communication doivent comporter des cadres (huisseries 
et seuil) suffisamment rigides (et isolés contre l'humidité, s’ils sont 
en bois) pour qu'aucun coïncement des menuiseries ne puisse se pro- 
cuire et nécessiter des jeux allant à l'encontre du but recherché. 
Les assises de base des cloisons sont en agglomérés de fibre de bois 
et ciment permettant soit le vissage des plinthes démontables( cana- 
lisations électriques), soit l’adhérence du mortier de pose cles plin- 
thes en carreaux de grès des salles d’eau. 

Les cloisons sont arrêtées sous le plafond suspendu et les 
aiguilles des huisseries ces blocs-portes viennent s’y fixer sans attein- 
dre le plancher proprement cit, pour éviter la transmission directe 
des bruits. Des corniches, moulées d'avance, viennent former équerres 
de jonction et de raidissement entre les cloisons et les plafonce 
Samiex. 

La rigidité des cloisons ainsi construites et la planéité de leurs 
parements semblent plutôt supérieures à ce que les procédés classi- 
ques des enduits plâtre sur cloisons bruts en briques ou carreaux 
ce plâtre permettent normalement d'obtenir. 


D — L'EQUIPEMENT — LE BLOCO 


Cette cloison Bloco de 30 centimètres d'épaisseur séparant la 
salle de bains de la cuisine, contient toutes les canalisations hydrau- 
liques dissimulées, mais accessibles dans leurs raccords et les dispo- 
sitifs de chauffage par air pulsé et d'évacuation des buées et odeurs. 
Le chauffage des salles d'eau est, en effet, assuré par conjugaison 
du Bloco et d’un aérotherme en cave (Calori-Bloc Tunzini), l’admis- 
sion d'air dans la salle de bains se faisant en arrière de la baignoire, 
au niveau de l’appui intérieur ce la croisée, de façon à établir un 
rideau d'air chaud entre les épaules du baigneur et les vitres qui sont 
cependant doubles, de même que les joints du châssis sont munis 
de rainures de décompression et de bourrelets métalliques. 


CUISINE. 


Afin d'éviter par suite de la mise en surpression de la cuisine 
tout risque d'odeurs dans l'appartement, un ventilateur extracteur 
électrique placé sous la hotte est conjugué avec l'ouverture de la 
porte dont le linteau est à un niveau inférieur ce 10 cm, à la 
traverse basse de la hotte. 
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D'AUJOURD'HUI 


W. C. 


Les dispositifs d'équipement des W.C. avec traversées de plan- 
chers perme.tent l'échange éventuel des cuvettes standards sans 
aucune façon <e pipe en plomb, joint en mor.ier, etc... nécessi.ant 
l'intervention d'un ouvrier spécialiste. 


LE CHAUFFAGE. 


Le chauffage ces pièces d'habitation est assuré par les convec- 
teurs en allège faisant partie du bloc-croisée. Les circulations ne sont 
pas chauffées mais les cages d'escalier le sont de façon à éviter les 
d'perditions par les portes palières. 


ESCALIERS. 


La prévision des blocs-escaliers standar=s a permis de disposer 
les colonnes montantes d'électricité et les conduits à la disposition 
des Compagnies dis'ributrices, ces portes étant subdivisées en pan- 
neaux ouvrants à la disposition ces usagers en ce qui concerne leurs 
compteurs et dispositifs de coupure par.iculiers. 


EQUIPEMENT MENAGER. 


Les dispositifs d'équipement ménager, conformes aux Normes 
AFNOR en ce qui concerne la capacité des « logemen s » des divers 
matériels, denrées, orzures, linge propre et sale, etc... sont également 
standardisés et préfabriqués. 


VIDE-ORDURES. 


A noter que l'absence de concierge dans les pe'its immeubies 
orléanais des îlots 4, 1 et 2 n'ont pas permis d'installer l’évacuation 
des ordures ménagères prévue par voie sèche, sur balcon ex érieur 
ce service aux Acacias et par voie humide à l’ilot 5. 


REPERCUSSIONS SUR LA COMPOSITION ARCHITECTURALE 


Les programmes des locations à prévoir résultaient de la volon'é 
des propriétaires remembrés tradui e par leurs archi ecies particuliers. 
En effet, depuis 1942, on procédait au découpage des îlots en par- 
celles affectées à des propriétaires cé erminés ei à |” « essayage » 
de ces parcelles en fonction des besoins des attributaires dont cer- 
‘ains imposaient des dispositions très particulières. 

D'autre part, les largeurs des façades (entre axe ‘es mitoyens) 
avaient été déterminées non pas en fonc ion d’une s'andardisation 
de la construction dont il n’é ait qu’à peine ques ion, mais en fonc- 
tion des surfaces anciennes c'es immeubles d‘truits. 3 

Enfin, une réglementa ion (qui d'ailleurs n'a é‘é ni infirmée, 
ni confirmée) autorisait le « remembreur » à réduire jusqu’à 7 m. 
les largeurs de façades. Il en est résulté un morcellement excessif 
du point de vue de l’économie cons ruc ive, même traditionnelle, 
con=uisant à des mitoyens beaucoup trop rapprochés et à des esca- 
liers beaucoup trop nombreux ne desservant qu’une seule loca ion 
par étage. 

Le vice rédhibitoire de cette méthode de distribu'ion parcel- 
laire, du point de vue des métho:es de préfabrica‘ion-mon age, 
était, essentiellement, l’irrégularité e: l'arbitraire dans les largeurs 
des façades. 

Il est bien évident que si l’on s'as‘reint à composer un plan 
à partir d'un bloc-escalier-colonne-montante et d’un bloc-eau rigou- 
reusement s'anïardisé, ce sont les cotes de largeurs de ces blocs qui, 
cumu'ées avec les épaisseurs des murs et cloisons séparatives, avec 
ou sans adjonction d'une pièce d'habitation de largeur normalisée, 
doivent donner l’entre axe des mi‘oyens. 

Rien de tel n’a été possible et, cans les plans de l’ilot 4, 
les blocs standards se logent tant bien que mal en faisant des rési- 
dus absolument arbitraires et quelquefois inutilisables. 


FABRICATION - DISTRIBUTION - MISE EN ŒUVRE 


Les observations recueillies jusqu'à présent semblent in<iquer 
que l'avenir des procédés de préfabrication-montage app'iqués aux 
ouvrages de maçonnerie, est peut-ê re tributaire de l'usine de chantier. 
Il faut entenire, par usine de chantier, des établissements provisoires 
ins allés en vue de la récep'ion, dans les conditions les plus écono- 
miques, des matériaux de base et assez près du chantier pour ne, pas 
grever des fabrications pondéreuses de charges ce distribution pro- 
hibitives. 

Il semble, par contre, que l’on ait pu constater que les mani- 
pulations et transports de blocs et éléments relativemen: fragi:es 
(risque d'’épaufrure des arê‘es, de rupure des dalles, etc...) ne 
comportaient pas ce risques rendant ind'sirable la préfabrication 
des éléments de maçonnerie. Les accidents consta és provenaien!, 
en effet, presque toujours “un d‘faut de durcissement (utilisation 
hâ ive) vu d'un céfaut de fabrication (tâ‘onnement au départ). 
Un matériel spécial de containers, une méthode de stockage judi- 
cieuse tant à l’usine qu’au chantier et des disposi ifs de pra‘ection 
en cours de mise en œuvre sont certes nécessaires, mais il en est 
sensiblement de même avec les ma ériaux de maçonnerie comme la 
pierre de taille en carrière, les briques de parement, etc. e'c… 





ELEMENTS EN PLATRE avec enduit utilisés pour les cloisons et 
les plafonds. 


PLAFONDS en carreaux de plâtre suspendus. 
MONTAGE D'UNE CLOISON. 






OLOMBIER 


D 


NOUVELLE N°1 





PLAN D'ENSEMBLE DU PREMIER CHANTIER EXPERIMENTAL A ORLEANS, ilot n° 4 niveau du rez-de-chaussée. 


Bien entendu, la préfabrication des matériels d'équipement se 
prête, au contraire, à une production usinière centralisée (et d'ail- 
leurs multiple) ec la seule question qui se pose est de savoir si la 
conceniration en une usine intermédiaire en vue de la mise en 
forme des blocs ne cons itue pas une sujétion plus onéreuse que le 
rassemblement des éléments au chantier. L'expérience peut seule 
donner la réponse, mais elle dépend de l'importance de série dont 
la fabrication n’est pas encore lancée. 

La mise au poin: de ces diverses fabrications d'éléments de 
maçonnerie a été très laborieuse du fait des difficultés c’approvi- 
sionnement en matières premières et en outillage, du fait également 
de difficultés techniques qui ne se sont révélées qu'à l’usage. Parmi 
le: mécomptes cons atés et présentement éliminés, on peut citer 
l'action désagrégeante des mou:es en ulliages d'aluminium sur la 
pierre reconsiituée du fait de la proportion re'ativemen élevée de 
chaux libre dans les cments blancs ; des tâches jaunâ'res dûes à 
l'huile äe démoulage cui e à l’étuvage sur les parements des dalles 
ex'érieures ; la difficul ué de rendre rigoureusement étanches les 
joints des moules sous les effets des vibrations d'où perte de lai ance 
et affaiblissement cu béten le long des arêtes qui s’épaufraient, 
délitage des dalles intérieures à base de plâtre, du fait de l’exécu- 
tion en deux temps cu matelas de pouzzolane et du parement, ets. 
. À 

Présentement les fabrications sont devenues, au prix d'efforts 
opiniâtres, satisfaisantes. Cela ne veut pas dire qu’il ne reste beau- 
coup à faire, notamment sur le plan de la simplification des méthodes 
en vue d’abaisser les prix de fourniture. 


APPAREILS DE LEVACGE. 

Parmi les consta ations faites, une des plus immédiates con- 
cerne le débit insuffisant des gros appareils de levage. Le rythme 
qui est en voie d':'re utteint et qui correspond à la construction 
d'un étage en 15 jours est ä$jà trop rapide pour que le service 
Soit assuré par une seule grue Kayser pour un corps de bâ.iment de 
80 mètres environ de longueur (fig. 46). 

Cette grue doit, en effet, assurer le levage des éléments de 
planchers, ces « blocs-tableaux » des con'ainers, des dalles exté- 
rieures et intérieures, du matériel de pose, etc. Elle doit assurer 
également le levage des bennes spéciales à goulot'es pour le béton- 
nage ces murs. Îl arrive qu'elle soit un peu essoufflée pour faire 
face à cette dernière opération. Cependant, les manipulations des 





dalles de revêtement elles-mêmes, après approvisionnement sur le 
plancher, son: assurécs par de petites grues spéciales légères et très 
mobiles, dites girafes. Le problème £e l'équipement dun chantier 
de préfabrication-mcniage de maçonnerie en appareils de levage à 
grand rendement apparaît donc comme le premier à résou£re si l’on 
veut .irer des méthodes nouvelles tous les avantages qu’on en peut 
espérer. 

A première vue, l’utilisation des procédés Croizat et Angeli parait 
nécessiter un matériel anormalement impor ant, parce qu'il est loca- 
lisé, au mcment de l’utilisation, sur un seul plancher. En fait, le 
tonnage de ce ma érie! métallique, évalué en « kilogramme-heure » 
n'atteint probablement pas ce:ui des échafaudages métalliques de 
pied correspondant à la construc ion traditionnelle restant en place 
pendant tout: la ciurée de la construction, ravalement e: parachè- 
ments compris. Néanmoins, les manuten ions de transfert du matériel 
S.E.P.C.A. d'un étage à l’autre ne sont pas négligeables et il n’est 
pas douteux que des simplifica ions et allègements, dont certains 
sont en voie de réalisation, cevront être apportés. 


RESULTATS TECHNIQUES. 


DALLES EXTERIEURES. 

Les parements ex'érieurs d'finitifs sont généralement reconnus 
comme absolument satisfaisants. En fait, la perfection n'est pas 
encore obtinue ; les moules des blocs-croisées doivent subir des 
modifica ions en vue d'éviter tous accidents d'arêtes au cémoulage 
et la fabrication des dalles, déjà très améliorée, doit tensire égale- 
ment vers 'a perfection des arê es et la régularité de couleur et de 
valeur du parement. Néanmoins, la matière juxtaposée à de la 
pierre de taille naturelle ne semble ni plus pauvre, ni moins propre, 
ni moins régulière, et il ne fait aucun doute que l’on ne tienne les 
moyens de réaliser des façades tout aussi belles et durables qu'avec 
les matériaux natures. 


PAREMENTS INTERIEURS. 

Les résultats donnés par les paremen*s intérieurs sont présente- 
ment moins bons. La planéité y est irréprochable et :très supérieure 
à celle que l’on ob ient par ces procédés traditionn:s. Par contre 
les joints ne sont pas toujours pleins et un ragréage non négligeable 
paraît indispensable. 1| ne semble pas que les méthodes de pose 
soient à incriminer, mais plu ôt la fabrication des dalles. Indépen- 
damment des premiers mécomptes signalés ci-clessus (délitage) le 


13 


choix de la qualité de plâtre, les procédés de séchage, la durée de 
s ockage et les méthodes de transport et d’approvisionnement sont, 
en tout état de cause, à améliorer. || n’est pas douteux également 
qu'une conception archi ecturale insuffisamment standardiste du fait 
de la distribution du parcellaire préalable, nécessite :2s recoupes 
sur place, préjudiciables à une exécution impeccable. Néanmoins, 
les premiers résultats ob enus sont tels qu'il ne fait aucun doute 
que, sous le rapport de la quali'é en œuvre, aucune objection véri- 
tablement sérieuse ne peut être retenue à l’encontre du procédé. 


FLANCHERS. 

Le fonctionnement de la pose des planchers S.T.U.P n'a, lui 
non plus, donné aucun mécompte appréciable. Les essais de flexion, 
de résistance à l'effort tranchant et de solidarisa ion transversale 
ont donné des résultats supérieurs aux prévisions. On se trouve en 
présence d'un procé:é que l’on peut considérer comme rodé, ce qui 
cons itue une indéniable réussite technique. On peut, de plus, en 
attendre, avec un optimisme dès à présent justifié, les résultats 
économiques. 


PLAFONDS. 

La réalisation des « plafonds flottan's » en p'âtre expans* 
Samiex constitue également un succès technique. D'autre part, la 
pose a éé assurée uniquement par des manœuvres spécialisés sans 
l’in.ervention «un seul plâtrier de métier. C'est certes rès encou- 
rageant du poin: de vue économique, mais cela ne signifie pas encore 
que de brillants résultats soient attein s. 


CLOISONS. 


Les mêmes observations, très exactemen‘, peuvent être faites 
pour les cloisons de distribution. Les procédés sont techniquement 
viables et les résul'ats pra iques excellens. L’élimination £u plâfrier, 
des gravats et se l'humidité de construction est un but qu'il fallait 
a:teindre. Reste à savoir le prix que l’on y peut mettre. 


BLOCO. 

Je ne m'attarderai pas sur le fonctionnement des méthodes 
d'équipement « Bioco ». Les résulta.s semblent dépasser les espé- 
rances et le seul point d'interrogation c'est la possibili.é ce produire 
en séries suffisanies pour abaisser le prix des blocs. 


RESULTATS ECONOMIQUES 


L'Administration entretient sur le chan ier, sous la direction de 
l'Architecte en Chef, une escouade de contrôleurs qui enregistrent, 
on peut dire heure par heure, les 1emps c’exécution des différents 
ouvrages. L’entrepreneur de son côté établi des mémoires de dépen- 
ses réelles qui sont vérifiés par les Architectes et con re-vérifiés 
par l'Administration sur la base des relevés horaires des contrôleurs. 
Cet e comptabilité technique est évi‘emment laborieuse et len'e à 
établir et à vérifier, chaque nature d'ouvrage faisant l’objet de mé- 
moires particuliers. Il faudra donc un cer ain recul pour en dégager 
les conclusions. De plus, le démarrage des divers procédés se situe 
entre avril et juillet cernier et encore dans des conditions désas- 
treuses u fait des re ards considérables dans la préfabrication dus 
à des raisons administratives et techniques qu’il est impossible d'ex- 
poser. C'est dire que présentemen:, on ne peut indiquer que des 
résultats très généraux en tou:e première approximation. Vouloir 
aller plus loin serait manquer de prudence, ciobjectivité et de 
simple honnêteté. 


PLANCHERS 

On a chiffré d’un côté les temps de main-d'œuvre correspon- 
dant à : 

(1) Plancher S.T.U.P. pose des poutrelles, pose des hour:is, 
mise en tension des armatures de précontrainte transversale. 

(2) Plancher traditionnel : établissement du coffrage et pose 

du hourdis. 

On a trouvé que (1) correspon£ait de 50 % de (2). 

Reste donc à comparer 

Pour (1) : Confection des poutrelles en usine et remplissage 
des reins des hourdis en mortier avec la confec ion de ce mor ier. 

Pour (2) : Confection et mise en place des armatures, confec- 
tion <u béton à la bétonnière, montage et mise en place avec 
damage. 
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UNE FAÇADE DU BLOC D'IMMEUBLES EN VOIE D'ACHEVEMENT A ORLEANS. 





Il semble bien que ces dernières opérations doivent, au moins, 
c'équilibrer. 

Il ne semble donc pas trop audacieux d’'ex‘rapoler à partir & 
ces résultats pour constater que l’utilisation ces planchers S.T.UP. 
correspond, par rapport au béton armé classique, à un fléchissement 
massif du poste de main-d'œuvre de chantier. 

Un avenir maintenant assez proche nous dira si cet avantage 
capital n'es: pas, dans une certaine mesure, compensé par le prix 
ce vente trop élevé des poutrelles à la production. 

Il y a lieu de noter que, rapport au plancher acier, l’économie 
de main-d'œuvre n’est pas appréciab'e, mais dans ce cas le facteur 
acier-charbon intervient avec une telle force que l’hésitation n'est 
pas possible. 

MAÇONNERIE. 

Esuaions main enant un exemple en rapport aux murs des faça- 
des S.E.P.C.A. (bloc-croisée et béton banché à eux parements pré- 
fabriqués) : 

Lun côté : murs en pierre de taille (immeuble témoin) pour 
lequel on a comp é uniquement : échafaudage (montage et démon- 
tage), pose de la pierre, ravalement (extérieur) et tapisserie (rava- 
lement iniérieur, raccords plâ re) y compris trous et scellements, 
taines et feuillure er accicents divers. 

De l'autre cô é : murs S.E.P.C.A. dans lesquels on a compté 
montage et démoniage de matériel spécial, pose des blocs-croisées, 
montage des dalles de parement extérieures et intérieures e: coulage 
zu béton entre les dalles de parement. 

Les temps se sont trouvés sensiblement égaux, mais les prix 
très différents, la pierre ce 1ail'e exigeant une main-d'œuvre tout 
spécialement qualifiée, rare et coûteuse, alors que :es murs préfa- 
briqués s’ex‘cutent à peu près exclusivement avec des manœuvres 
spécialisés. 

Reste à comparer comme ci-dessus, l'aspect fourniture. Or, 
d'un côé, il s’agit d’une matière, la pierre, chère à l'extraction, 
onéreuse au transporc et très coûteuse à la tail.e, même si l'on 
dispose d’un outiliage perfec.ionné. Il est bien probable que ‘’en- 
semble des élémenis préfabriqués du mur S.E.P.C.A., tous justicia- 
bes se tabrications de série et à base de matériaux bon marché, 
sera ne tement moins cher, malgré les droits de licence, de location 
de matériel spécia:, etc. 

Il y a lieu de noter d'ailleurs que ‘es résultats ci-dessus se rap- 
portent à la période de démarrage du procé:é, alors que les arrivages 
des blocs ei: des dalles étaient irréguliers et fréquemment différés, 
que l’éducation des équipes n’était pas faite et que le chan.ier, dans 
son ensemble, était loin C’avoir pris un ry.hme normal. 

CONCLUSIONS 

En résumé, l'expérience acquise à Or.éans où une dizaine d'ar- 
chiiecies (autres que ceux du groupe qui a éiaboré les standards) 
ont eu à uilser ces sianaaras, prouve incontestabement qu'une 
gamme extrêmement réauite c’é.émen.s pr:fabriqués laisse subsis.er 
une nberié de composition ,rès rée.le. 

On peut même ajouter que cette discipline est un frein qui 
peut contribuer très etricacement à l'embel.issement des Viiles. Le 
fait même qu elle est modu.aire conduit à une mise en ordre géné- 
ra.rice d'harmonie. D'autre part, on ne saurait exiger ce .ous les 
architectes français qu'ils aient du 1a-ent et l’organisation hiérar- 
chique de mise en place (architecte en chef, architectes de groupe, 
ec.) ne saurait filtrer et canaliser toutes :es fantaisies indivi- 
duelles, en conséquence, loin de voir dans la pratique d’une standar- 
disation des blocs et éléments une cause de f.échissement de la 
qualité archi ecturale, doit-on, semb:e-t-il, y voir une occasion ce 
redressement et de durcissement du souci de la composition sans 
leque. il n’y a pas d'architecture. 

On a enfin, à mon avis, pu prouvé in£ubi ablement que les 
méthodes d’industrialisation sont techniquement viabes sans fléchis- 
sement de la quali é et que, présentement, rien ne contredit sérieu- 
sement à ce qu’eles soient génératrices d'économies et dans ces 
proportions probablement .out à fait remarquables. En tout état de 
cause, la preuve sembe faite qu'à prix et qualité comparables, 
elles sont justiciables d'une main-d'œuvre qui peut être recrutée 
en dehors de :a main-:/œuvre qualifiée du bâtiment, devenue introu- 
vab'e eu égard à l’immensité des besoins, et cela est c'éjà capi al. 


. POL ABRAHAM. 
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SOTTEVILLE- 


IMMEUBLES D'HABITATION (I.S.A.f. 
MARCEL LODS, ARCHITECTE 


Les bâtiments dont il s'agit sont des bâtiments de grande 
hauteur à monter sur un terrain de bonne qualité. 


En d'autres temps il eut paru logique d'exécuter de tels bâti- 
ments avec une ossa ure métal'ique. Actuellement, il est impossible 
d'immobiliser le tonnage de fer indispensabe à une telle ossature. 

Dans ces conditions, le choix est limits à l’ossature to ale en 
béton armé, coulé sur place, et à l'ossature en béton précon- 
taint par pièces fuites d'avance et assemblées. 

Les pièces de béton précontraint faites d'avance nous procu- 
reront une économie de ma ières premières et nous aurons des 
cotes rigoureuses, ce qui constitue sur l’ossature du béton coul sur 
place, un couble avantage. 

Il n'est pas nécessaire d'insister plus longtemps sur l'intérêt 


1 et 10. Enfants, 11. Parents, 12. 
Dégagement : travaux domestique (re- 
passage, etc.), 2. Douche, 3. Sa:le d'eau, 
4. Repas, 9. Séjour, 5. Cuisine, 13. En- 
trée, 6. Lavage, 7. Séchoir à linge, 8. 
Ascenseur, 15. Monte-charge. 


LES-ROUEN 












que présente l'économie de matières premières. Nous nous permet- 
trons, tout simp‘ement, d'attirer l'attention sur l'intérêt que pré- 
sente la comparabili é des cotes dans des immeubles où nous 
désirons appliquer le plus possible les apparei's modernes préparés 
d'avance en grande sérte. 

Sur cette ossature ïe bé'on précontraint, nous mon‘terons des 
murs extérieurs, compos d’une paroi externe, soit en pierres recons- 
tituées destinées à assurer l'isolement et ‘a protection du bâtiment, 
et d'une paroi interne séparée “e la précédente par un vide d'air, 
dont le rôle sera avant tout d'assurer l'isolement phonique et ther- 
mique. 

Les cloisons seront prévues Ce façon à réaliser le même iso- 
lement phonique. Elles seront donc composées de matériaux poreux 
et par définition légers. 






IMMEUBLE D'HABITATION, PLaAIx 


D'UN ETAGE COURANT. 
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RECONSTRUCTION DE LA GARE D AMIENS 


VUE GENERALE DE LA GARE ET D 




















DONNEES 


CHERE 


GARE D'AMIENS 





L'édifice est construit tout en béton armé. Poteaux, poutres, 
planchers. Le bé on armé des faça:es est apparent ; entre poinis 
d'appui et Ge plancher à plancher, remplissage isotherme réalisé par 
des cloisons avec couches d'air iso'antes. La cloison extérieure est 
consti ué par des da:les de bion bouchardé, layé ; ces dalles sont 
appareillées. 

Tout l'édifice est couvert en terrasse avec 
tuée par des couches d'air isolantes. 

La concep:ion de l’ensemb'e est basée sur un rythme ortogonal 
de 6.40. 

L'édifice comprend un hak de 44 m. de longueur, 25 m. de 
largeur et 17 m. de hauteur. La faça‘e sur la place est cons ituée 


isothermie consti- 






PLAN DE LA GARE AU 
NIVEAU DE LA PLACE. 
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FAÇADE PRINCIPALE SUR LA PLACE. 





par des colonnes cannelées, de 10 m. de hauteur. Derrière ces 
colonnes, paroi translucide en briques de verre avec armaïures en 
B.A. Dans ‘e hall sont si ués : les guicheis des billets, l’entrée e: la 
sortie des voyageurs, l'entrée du buffet et la salle des bagages) 
arrivée et <épart. 

A droite et à gauche cu hall sont prévues deux ailes compre- 
nant un rez-de-chaussée e: 3 “tages. Le rez-de-chaussée de l’aie 
droite est destiné au Buffet, celui de l’aile gauche à la sale des 
bagages. Les étages c'es 2 ailes sont occupés par ‘Administration. 

Les quais é ant à 6 m. 50 en con rebas du rez-de-chaussée, 
leur accès se fera par une passerelle générale avec escalier à chaque 
quai. 














1. Bureau chef de gare, 2. Entrée chef de gare, 3. 
ges, 8. Consigne, 9. Caisse, 10. Veitibule, 11, Ass'stante sociale, 


Lavabo-W.-C., 4, Secré 
12. Hui 
17. Bagages A rivée, 18. Bagages Départ, 19. Rampe hélicoïdale, 29. Sa'le 
mes, 24. Vest'aire-Lavabs, 25. Rése ve bil'ets, 26. Chef de Bureau, 27. Bu 


ariat, 5. 





Rég'lation Personnsl, 6. Contrôleurs ga-e, 7. Rampe aux baga- 
icrs, 13. Attenik, 14. Imprimés, 15 Moute -charges, 16. Téléphone, 
l'attenie 1re et 2e classe, 21 W.-C. Dames, 22. Lavabos, 23. W.-C. Hom- 
au de distribution des billet: (15 guichets), 28. Salle d'attente 3e classe, 


29. Accès de la buvette, 30. Contrôle, 31. Vestiaire, 32. Commi saire spé ial, 33. Secrétaire, 34. Su veillance générale, 35. Inspection Transports, 
36. Buvettk, 37. Chef circonscription trafic, 38. 
44. Chambre froide, 45. 


Table chaude, 46. 





Circonsc:iption traf'e, 39. Archives, 40. 
Cuisine, 47. Vins-Cafeterie, 48. Bureau, 49. Entrée des salons. 


Vitrine, 41. kRen.eignements, 42. Salon, 43. Plonge, 
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DEVELOPPEMENT DES FAÇADES... 


IMMEUBLES D'HABITATION AU HAVRE 


I. S. A. I. PLACE DE lL'HOTEL DE VILLE 


L'ATELIER DE RECONSTRUCTION DE LA VILLE DU HAVRE 


P. BRANCHE, P. DUBOUILLON, P. FEUILLEBOIS, A. HEAUME, A. HERMANT, M. KAEPPELIN, 
G. LAGNEAU, M. LOTTE, P. LAMBERT, À LE DONNE, A. PERSITZ, J. POIRIER, H. TOUGARD, 
J. TOURNANT, ARCHITECTES, ET J. IMBERT. 


PLAN D'ENSEMBLE DU GROUPE D'IMMEUBLES 
ENCADRANT LA PLACE DE L'HOTEL DE VILLE. 
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RUE VICTOR-HUGO. 
DEMI PLAN DE LA PARTIE EXECUTEE EN PREMIERE TRANCHE. 
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.SUR LA RUE VICTOR-HUGO. 


La nomination d’un architecte en chef tel que M. Auguste 
Perret, chargé de la reconstruc'ion de la vil'e du Hâvre, a revêtu. 
dans l’ensemble de l’œuvre de la reconstruction française une signi- 
fication toute particulière. Sa for'e personnalité, qui a marqué toute 
l'architecture contemporaine en France, et bien au de'à de ses fron- 
tières, était à la taille de la tâche gigantesque qui ‘ui fut ainsi 
confiée. Pour la première fois dans l’histoire de l’archi‘ecture un 
homme al'ait modeler une ville et faire surgir sur une table rase une 
unité organique qui s'incorporerait à un rythme et à une ordonnance 
architecturale, créant ainsi une grande composition subor:innée en- 
tièrement à une volonté, une concep ion. Esquissée à diverses reprises 
à travers l’histoire, une tel'e r“alisation n’a jamais encore été achevée. 

L'organisation matérielle d’une œuvre aussi grandiose présen- 
tait de multip'es difficultés dont la principale était d'assurer l’unité 
à un ensemble de réalisations conAuites dans le détail par des archi- 
tec'es indépendants. La constitution spontanée par les élèves et les 
disciples d'Auguste Perret d'un atelier d'architecture devait permet- 
tre de résouïäre cette difficulté pour les premiers travaux entrepris. 
C'est l’Ate'ier de Reconstruction du Hâvre qui a été charg* des 
premiers travaux importants à exécu'er actuellement l'ensemble 
d'immeub'es d'habitation encadrant la place principale de la ville. 

Il est utile de souligner que la mise au point ce ce projet a 
nécessité une discipline co:lective et 
une subordination librement consentie 
des volon és et tempéraments indi- 
viduels des membres de l’équipe qui 
travail'ent pour la première fois dans 
ce telles donditions. Dans l'intérêt 
de l’œuvre présente et fu'ure, c'est 
en renonçant à l'esprit individua- 
liste si cher à la profession que les 
archi‘ectes se sont réparti les tâches 
et ont conduit les études en con‘act 
étroit avec le maître Auguste Perret. 

Néanmoins, le projet dont la r“a- 
lisation est imminen‘e ne constitue 
qu’une partie de l'ensemble envisagé. 
et ne peut être jugé que comme te’. 
PROGRAMME. 

La première tranche des travaux 
prévoit la construction ce 330 ap- 
par‘ements de 6, 5. 4, 3, 2 et | 
pièce pouvant atteinsre plus de 1.300 
habitants, ce qui représente une den- 
sité de plus de 650 habitants par ha. 
L'emp'acement de ce groupe d’im- 
meub'es correspons au centre com- 
mercial de l’ancienne ville, et il 
s'agissait donc de créer, en même 
temps que des logemen*s, ‘e cadre 
pour recevoir les magasins, entre- 
prises et commerces divers qui 
devaient retrouver leur ancienne 


EN HAUT : TYPE 
D'IMMEUBLE HAUT 
À 9 ETACGES D’HA- 
BITATIONS. (AP- 
PARTEMENTS DE 1 
2, 3 PIECES) ET 2 
ETAGES COMMER- 
CIAUX. Sur la ter- 
rasse se trouvent les 
buan:keries et sé- 
choirs collectifs. 


place. C'est pourquoi le rez-de-chaussée de 4 m. 90 de haut a été 
réservé pour l'exploitation commerciale. Ce te hau‘eur permettra se'on 
les besoins de donner une hauteur convenable aux grands vo'umes 
ou d'insérer un bel-étage servant d'habitation ou de dépendance au 
magasin. 

Au-dessus de cet é‘age le gabarit gén“ral adopté pour la ville 
permettrait la construction de 3 étages au maximum. 

En raison de l’'importan‘e population imposée, et pour obtenir 
un maximum possible d’aéra'ion et d’'insolation, les architectes se 
décièrent d'in‘roduire, en dérogation du gabarit général, un certain 
nombre d'immeubles de grande hauteur. 

Deux solutions furent finalement prises en considération par 
l'Ate'ier 

1° - Flanquement de la grande p'ace ce l'Hôtel de Ville par 
deux « gratte-ciel » de 15 à 16 étages ; 

2° - La répartition de plusieurs él“ments d'une hauteur moin- 
dre, 9 é'ages, sur la surface du terrain à aménager actuellement. 

L'architecte en chef opta pour cette deuxième solution en rai- 
son du « gigantisme » de la première varian'e, qui aurait pu, à son 
avis, écraser les proportions du futur Hôtel de Ville. monument à 
édifier dans l’axe de la place, face au nouveau groupe d'immeubles. 

La composition de ces immeubles a été fai'e en partant de la 

trame gén“rale adop'ée pour la vi'le 
et qui est un carré de 6 m. 24 de 
côté. Sur cette trame viennen: s’ins- 
crire toutes les surfaces libres ou 
construi'es, rues, parcs, places. mai- 
sons. C'est cette trame, étendue à 
l'échelle d'une ville qui impo-era un 
rythme apparent et majestueux à 
l'œuvre construite. On ne peut 
qu'entrevoir à présent la résul'ante 
plastique qui s'apparen“era aux 
ordonnances des grands siècles. 


une 


immeub'es conçus sur 
profondeur de 2 travées sont en bé- 
fon armé avec des remplissages à 
triple paroi et des éléments de baies 


Les 


standard. Les surfaces intérieures 
ont é'é divisées selrn les snnnées du 
programme en müat“riaux légers et 
permettront dans l'avenir d'envisager 
des tranformations au cas ou le 
auar“ier, qui n'est pas précisément 
résidentiel, évoluerait vers un cen're 
purement commercial ou adminis- 
tratif. Ce’te dernière hypothèse a 
d'ailleurs for‘ement influencé la con- 
cep‘ion même des plans. 


ALEXANDRE PERSITZ. 


CI-CONTRE : TYPE 
D'IMMEUBLE BAS, 
3 ETACES D'HABI- 
TATIONS 2 ETAGES 
COMMERCIAUX. 


Façade de l’immeu- 
b'e flanquant le car- 
refour de la place 
et de la rue Victar- 
Hugo. 
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LAON 1939, 


RECONSTRUCTION DE 


QUARTIER DE LA GARE 


LAON 


ANDRE CROIZE, ARCHITECTE EN CHEF 


Laon (20.000 habitants), chef-lieu du dépar'ement de l'Aisne, 
est à 130 km. au Nord-Est de Paris. 

La ville ancienne, juch‘e sur un plateau-but‘e, de forme tour- 
mentée, domine ses importants faubourgs d’une cen‘aine £e mè'res 
d'altitude. Les f'ancs verdoyan's et d'assez gran:ie pente de la 
butte composen: un cadre :i2 verdure aux constructions de la ville 
haute, à sa puissan‘e et be’ le cathédrale go:hique, à ses anciennes 
fortifications bien assises sur les rempar's. 

Les bombardements aériens de 1944. concentrés sur la gare 
de triage détruisirent presque to alement les faubourgs adjacents 
alors que ‘e plateau ne subissait que des dégats partiels. 

Le nombre ‘es proprié és to'alement sinistrées (maisons d’ha- 
bitations, bâtiments publics, établissements commerciaux ou indus- 
triels, est de 160 environ. 


La p'ace de la Gare et l'avenue Carnot groupaient les éta- 
blissements commerciaux les plus importants (hôtels, pharmacies. 
res’aurants, magasins d'alimentation). L'habi at consistait en grande 
majori é en des maisons indivi-uelles de petites dimensions (120 à 
150 m° de surface bâ ie) qui appartenaient à de petits employés 
ou re‘raités e* en quelques maisons bourgeoises plus importantes. 
Enfin, quelques étab'issemen‘s industriels (entrepôts, ateliers, coo- 
péra ive de céréales) et maisons individuelles comp'étaient le pano- 
rama de ce quartier désordonné et sans caractère. 

Le projet d'aménagement envisage dans le cadre d'un p'an 
étendu 

- La création d’un boulevar£, prolongement de l'ac'uel bou- 
‘evard de Lyon ; 

- L'extension de la place de la Gare 


PLAN DE RECONSTRUCTION : QUARTIER DE LA GARE (PARTIE LA PLUS SINISTREE : SURFACE A RECONSTRUIRE : 1.600 m x 200 m.) 
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- L'établissement d’une bretel'e de circula- 
tion entre le boulevard de Lyon et le bou:e- 
var: Gras-Brancourt ; 


-- L'affectation du terrain entre cette bre- 
telle et ‘e côté Es* de la place de la Gare aux 
services de la S.N.C.F., du bureau des P.T.T. 
e: à la gare routière ; 

- La création d’une place ; 

- La rectification de ‘a par‘ie Est du boule- 
vari de Lyon en vue d'amorcer la voie future 
de grande circulation Est-Ouest. 

Mentionnons aussi 

a) La création d’une zone mix‘*e, habitat 
et pe‘ite industrie, limitée au Sud par le bou- 
levard de Lyon (ancien et nouveau), au Nord 
par :a voie ferr‘e ; 

b) Un projet d'ins‘allation c/un centre mu- 
nicipal (Salle des Fêtes, Bourse du Travail, 
etc) pour lequel coit être réservé un vaste 
terrain à l’ang'e de la rue Roger-Salengro et 
l'avenue Aris'ide-Briand. 


L'Association Syndicale entrait en activité le 
6 janvier 1946. Le 15 mai 1946, un plan de 
re'ogement intéressant 160 sinis‘rés et 40 
expropriés était pratiquement arrê‘é, ayant 
reçu l'acceptation ce la presque to‘alité des 
sinistrés, du Maire de la Vil'e de Laon, du 
Délégué d‘partemental. 

Sans doute de longs mois de formalités 
adminis'ratives s'écouleront jusqu’à l'arrêté cie 
décla:ation d'utilité pub'ique. Mais l'essentiel 
est fait, en ce sens que pratiquement rien ne 
s'oppose à l’ouver'ure de chan‘iers importants. 
On peut dès maintenant entreprendre pour 
100 millions de constructions I.S.A.I. (col'ec- 
tifs et individuels) cont l'implantation est pré- 
vue dans le plan g“néral ; en outre, dès que 
sera ouverte la période de reconstruction et 
fixées les participa‘ions de l'Etat, on pourra 
mettre en chantier dans le cadre ce l’Asso- 
ciation Syndicale pour 150 millions de travaux. 


1 — REMEMBREMENT. 


Le travail de remembrement a té entrepris 
et poursuivi en collaboration constante et to'ale 
en re l’urbaniste éab'issant le cadre humain et 
esthétique de la cité nouvelle, le directeur du 
remembrement s'efforçant c’adap'er à ce cadre 
les exigences ‘'égitimes de ses sinis‘rés, le délé- 
gué départemental associant à tous les travaux 
la municipalité et les services divers intéressés. 


Il. — TRAVAIL DE L'URBANISTE. 


L'urbaniste a é‘ab'i dans le cadre de son 
plan g‘néral d'aménagement, un plan général 
de relogement qui, cans la terminologie offi- 
cielle, devrait s'appeler le p'an masse. 

En fait, il s'agissait beaucoup p'us d'esquis- 
ses d’une cité vivan“e que d’un travail de géo- 
mètre laissé aux soins du directeur de l’Asso- 
ciation Syndicale. 


Actue'lement, le plan envisagé répond à la 
fois à la concep ion de la cité nouvelle par 
l’urbanis'e et aux besoins pratiques des 
sinistrés. 


III — TRAVAIL DU DIRECTEUR DE L'ASSO- 
CIATION SYNDICALE. 


Le directeur de ‘Association Syndicae s'est 
attaché 


- À connaître les besoins des sinistrés ; 

- À les adapter au plan de l’urbaniste ; 

- À me‘tre en évidence les difficu'tés de 
cette adaptation et à susciter les mo£#fications 
nécessaires ; 

- À faire accepter par les sinistrés la solu- 
tion de re‘ogement qui les concernait. 

Son premier souci a été de prendre contact 
avec les sinistrés d'abord pour connaî‘re leurs 
besoins et leurs désirs, ensuite pour créer l’am- 
biance de la future Association Syndica'e. 

Le cirecteur s'est appliqué à bien connaître 
les besoins des sinistrés et à leur faire compren- 
dre l’uti'ité d’un plan général dont l’objet était 
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de profiter des suites de l'actuelle catastro- 
phe pour améliorer l’organisa ion de leur cité, 

La réaction générale au cours de ce premier 
contact a été une opposiiion systématique par- 
fois véhémente à toute i“ée de changement 
d'emplacement. 

Mais quand. au d“but d'avril, au cours d’une 
nouvel'e convocation individuelle, on a pu mon- 
trer aux sinistrés un plan de relogement qui 
respectait les désirs et les besoins qu'ils avaien:' 
exprimés, la plupart ont £onné leur acquies- 
cement. 

Une atmosphère de confiance était assise et 
c'est elle qui actuellement est la caractéristi- 
que de l'Association. 


ANDRE CROIZE. 





LAON UN IMMEUBLE COL LEC- 


TIF TYPE ISA, ANDRE 
CROIZE, ARCHITECTE. 


CI-DESSUS : FAÇADES ET PLAN 
D'UN ETAGE COURANT. 
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CROUPE D'IMMEUBLES 
D'HABITATIONS 

TYPE ISA. | 

A MAUBEUCE .. | 


PLAN D'ENSEMBLE | 


ANDRE LURÇAT, | 
ARCHITECTE EN CHEF. | 


BLOCS TYPE A. 
BLOCS TYPE B. 
BLOCS TYPE C. 
BLOC D. 
BLOCS TYPE E. 
GARAGES. 
JEUX. 

PLACE. 


O0 SETE À, | 
| Peau LU 


GROUPES D'HABITATIONS A MAUBEUGE 


ANDRE LURÇAT, ARCHITECTE EN CHEF 


Por TT Tr. 





| Le programme de réalisation d'immeubles d'Etat (|. D. T. et 
| 1. S. A. 1.) prévu à Maubeuge, par le Ministère de la Reconstruc- 
1 tion et de l'Urbanisme comportait en première urgence l'édification 
1 de 150 logements de confort moyen à construire en “eux groupes : 


| 1° - 50 maisons individuelles (1. D. T.). 


{| 2° - 100 logements répartis en plusieurs immeubles collectifs 
| ESA LI. 


Le premier groupe dont la construction a ét décidée au début 
de cette année est actuellement en voie de réalisation, les 150 
logements coivent être achevés dans le courant de l’année 1947. 
En raison de ce délai impératif, ‘a pénurie en matériaux de cons- 
truction dont souffre la France et les possibilités réduites de la pro- 
duction industrielle app'iqu‘e en Bâtiment (préfabrication) ont eu 
leurs répercu‘ions sur la conception de ces immeubles. 


































Cependant ces réalisations qui marquent le démarrage de la 
À Reconstruction définitive à Maubeuge, sont des construc'ions d'Etat, 
| elles doivent conc, tant dans le domaine de la technique et compte 
tenu des sujétions précitées que dans celui des conditions d’habi- 
tation et de confort réalisées, marquer un net progrès sur les cons- 
truc‘ions existant avant la guerre dans la ville et constituer un 

exemple pour les réalisations qui seront entreprises dans l'avenir. 


TECHNIQUES DE REALISATION. La condition préliminaire était 
de n'appliquer de méthodes de constructions et de n’envisager l’em- 
ploi de matériaux qu’'au‘ant qu’ils offraient cles possibilités de réa- 
lisation immédiate. En conséquence il sera fait pour le gros œuvre 
un large emploi de la main-d'œuvre et des mat“riaux locaux ou 
régionaux dans le double but d'en faciliter l’ob'ention et d'éliminer 
les retards inhérents aux, transports. Murs en élévation en brique 
(matériau relativemen: abondant dans le Nord et les régions limi- 
trophes) planchers en béton armé avec corps creux, etc. 


Pour les travaux d'achèvement au contraire, utilisa‘ion de toutes 
les ressources de la normalisation, de la standardisation, et ce la 
préfabrica'ion. Le nombre de types d'él“ments préfabriqués sera 
aussi réduit que possible ; mais, par leur choix judicieux, ils per- 
mettront un très grand nombre cie cas d'emploi. D'autre part, l’uti- 
lisa'ion de ces types, non seulement par les Architectes locaux, mais 
aussi par d’autres Architectes chargés de réalisations similaires sur 
divers points du territoire (des dispositions de cet or£re sont d'ores 
et déjà arrêtées) permettra leur fabrica‘ion en très grandes séries 
(Menuiseries métalliques, fenêtres, portes extérieures, escaliers, 
menuiseries de bois, portes placards, équipements sanitaires, etc... 








Il est Svicent que les conditions actuelles n’ont pas permis aux ss == 
Architectes d’at‘eindre le degrè de perfectionnement technique et BLOC E : M. COUVERNET, J. BADOVICI ARCHITECTES 
d'expression plastique qu'ils auraient pu atteindre dans une période ' e ce 
normale. PLAN D'UN ETAGE : 1. Balcon, 2. Cuisine, 3. Salle de bain, 4. 
MARCEL GANAY. W.C., 5. Salle, 6. Dégagement, 7. Entrée, 8. Palier, 9. Chambre. 


22 





L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI 










L PE | 
D a 
Æ CD ON QE 


TU 


ee 


Mn mi mue 
LL. CD D} 





à co On un On ON OD On 
Ho con 




























Oo 

















— TE 
D'U D 
sr ’[] TT) 
Q ? CN ! Oo) — 
















TT 


|. LN 














U 1. Salle, 2. Cuisine, 3. Salle de bains, 4. WC, 
PLAN D'UN ETAGE COURANT. 5. Entrée, 6. Chambre, 7. Balcon. 


l ie 

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE. 1. Cour ang'aise, 2. Hall, 3. Salle, 4. Cuisine, | 
5. Salle de bains, 6. W.C., 7. Entrée, 8. Chambre, id 
9. Voi':ure d'enfant, vélo, 10. Passage, 11. Bureau 

gardien, 12 Arrière-boutique. 13. Boutique. 


IMMEUBLE D'HABITATION TYPE I.S.A.I. BLOC D | 
MAURICE COUVERNET, JEAN BADOVICI, ARCHITECTES 
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LOGEMENTS OUVRIERS A 
HAUMONT 
ACIERIES DU NORD 


D ANDRE LURÇAT, ARCHITECTE 


21 PLAN D'ENSEMBLE : 1. Entrée, 2. Cardien, 


n VES Terrain de jeux, 5. Potagers, 6. Basket-ball. 
4 3. Bloc de 6 appartemen:s de 3 pièces, 4. 


CU, 0005), 0000 QUI 
COQ, O0! | QE 
Cu, 00 | |C00 JL 


— | 


ELLE] 


| 


PLAN D'UN ETACE : 1. Pa'ier, 2. Entrée, , PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE : 1. Porche d'entrée, 2. Couloirs, 
5. Cuisine, 6. Toilette, 7. W.C. 3. Buan%rie, 4. Séchoir, 5. Débarras, 6. Garage vélos, 7. Abri 
pour ‘es enfants. 


FAÇADE. 


MAUBEUCE : IMMEUBLE TYPE I.S.A.I. BLOC B 
ANDRE LURÇAT, ARCHITECTE 


CI-CONTRE, PLAN D'UN ETAGE COURANT. 
1. Palier, 2. Enirée, 3. Séjour, 4. Cuisne, 5. Salle de bain, 6. 
Chambre. 
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PLAN D'ENSEMBLE. 


TYPE A 3 PIECES REZ-DE-CHAUSSEE. TYPE D 4 PIECES UN ETAGE. 
TYPE B 3 PIECES UN ETAGE. TYPE E 5 PIECES UN ETACE. 
TYPE C 4 PIECES UN ETAGE. 


0 
+7 | Po: 


$ 
CET RME ; 
| æ | | EEE LE | | Ce, 
ST | FT - 
FE HE LE: EL LEE a 
Het 


Le 


] 





f 
: / A 
: EUR A à 
ex 5 ad MERE id Pa 


RAOUTE 0€ VALENCIENNES 





RENTE TORRES 


GROUPE DE MAISONS INDIVIDUELLES A MAUBEUGE 
ANDRE LURÇAT, ARCHITECTE 


1 


A LC 


MAISONS INDIVIDUELLES TYPE A. MAISON INDIVIDUELLE TYPE B. 
1. Porche, 2. En rée, 3. Ateier, 4. Séjour, 5. Cuicine, 6. Salle £’eau, 1. Porche, 2. Ves ibule, 3. Séjour, 4. Cuisine, 5. Salle d'eau 6. 
7. Chambres. Atelier, 7. Chambres, 8. Toi:ette et dégagement. Une cave est prévue. 


TYPE C 
FAÇADE NORD. PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE. 
MAISONS INDIVIDUELLES TYPES C ET D. 
1. Porche, 2. En rée, 3. Ate:ier, 4, Séjour, 5. Cuicine, 6. Salle cieau, 
7. Chambres, 8. Toilette. 40 





































nn 1 








TT Ta TI fo fon 
—— mil | (IL! 








+ 


HE 








> 
TERRASSE mis SALLE COMMUNE 


3ERSPECTIVE EXTERIEURE D'UNE BANDE DE LOGEMENTS 
toires 410 ». 
panneaux des remplissages dessinent une résille de troisième rythme. 


ARCHITECTE EN CHEF 
ARCHITECTES D'OPERATION 


ANCIENNEMENT 


La cité de Tergnier avait été créée par R. Dautry en 1921, 
elle abrite les 4.300 cheminots employés à la gare de triage et aux 
Ateliers de réparations générales de la gare de Tergnier. Plate- 
forme ferroviaire entre le réseau du Nord et celui de l'Est. 

Pilonnée par l'aviation en février, avril et juin 1944, elle enre- 
gistra un tapis de 2.800 bombes. Les 4/5 ce la cité furent dé‘ruits 
totalement, 1/5 partiellement. Sur 902 logements, près de 620 
sont à recons ruire. On répare en 1944/45 : 291 logements. Dans 
près de 300 logements on envisage des amé:iorations, travaux consé- 
cutifs aux cétériorations partiel.es des pavillons qui ont subi un 
soufflage. 

Sur 25 km, de voies en cité, 18 km. ont du être remaniés par 
un nouveau disposi.if routier, conséquence d’une nouvelle distribu- 
tion de l’habi:at, autrefois disposé en pavillons de 4, 2 et | :oge- 
ment. Cette nouvelle disposition entraîne une redistribution complè.e 
des parcelles locatives. Ces dernières furent augmentées d’un mini- 
mum de 100 m° environ. De 250 m, qu'elles étaient, elles font désor- 
mais 350 m2 et plafonnent à 500 m2. 

La vie ces cheminots se partage entre une vie semi-rurale et 
urbaine. Ele otfre donc un caractère très particulier qui ne peut 
s'identifier au carac.ère des cités-jardins ou aux lotissements. Le 
cheminot reste attaché à la terre par son potager qu'il cultive avec 
assiduité. Le jardin est une rente alimenaire. Cette culture entraine 
un outilage (confection cu cidre) et des locaux spéciaux. Indus- 
trieux par tempérament le cheminot s'adonne aux transformations 
de ses annexes qui abritent la volaille. 

Cet attachement au sol productif impose l'installation des :ogis 
« par terre », avec tout au plus une élévation d’un étage. 

Nous touchons ici le point crucial du problème de l’habi'at dis- 
persé. Le monde tes cheminots serai appelé, de par ses fonctions 
S.N.C.F. à être logé dans des immeubles à logements superposés. 

La conséquence de cette concentration locative leur apporterait 
les avantages que nous pouvons supposer entraînant alors un autre 
mode de vie. 
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Persective extérieure ces façades sur jardin d'une alignée de « transi- 
Les porteurs des mitoyens et des refends déterminent le rythme primaire recomposé par le rythme secondaire des baies. Les 


RECONSTRUCTION DE TERGNIER (AISNE) 


UNE CITÉ DE CHEMINOTS 


: URBAIN CASSAN. ARCHITECTE CHEF DE SECTEUR : 
JEAN BOSSU, MARCEL DENIS, LOUIS MIQUEL, RAYMOND SENEVAT, MANNES DEGCRAAF, 
MANNES-ROUX. 




















POULAILLER CLaP:EQ 








PAUL DUFOURNET. 
1944-45 





» 

Sa position Semi-Rurale fait abandonner d'un coup la solution 
de la concentration locative ; el'e <éclenche automatiquement tou'e 
l’avalanche d'un problème à compromis dès l’origine. 

Il y a compromis car la cité S.N.C.F. n'est pas non plus une 
campagne verte où se trouveraient noyés ‘es logements. La proxi- 
mité des gares et entrepôts (distances réduites des lieux de rési- 
dence et de travail pour les commodités de liaisons permanentes 
et rapides) n'est guère favorable au maintien d'une verdure flo- 
rissante., 

Le compromis est né du mode de vie qui est mixte, chez ‘e 
cheminot ; il rejette donc, à l'origine de tou.e étusie, tout classement, 
toute codification en matière d'urbanisme et de science urbaine, de 
disciplines par lesquel'es l'esthétique a idroit c'e cité. 

La ci S.N.CF. n'est, ni un lotissement, ni une cité-jardin, 
ni une agglomération urbaine, ni une cité ouvrière. 

Le roulement de travai! par équipes, imposé par les travaux 
du rail crée à son tour une dislocation des emplois du temps-loisir. 
Les repos sont réduits ou prolongés, nocturnes ou ciurnes. |! y a 
une utilisation des temps perdus. Il est difficile d'organiser par 
avance le temps de repos d'où, pour le cheminot, ce penchant pour 
‘a peti e culture et l'élevage des animaux de basse-cour. 

Disons que ces activités ne sont pas un emploi cu temps pure- 
ment gratuit mais également une nécessité pour l'amélioration de sa 
condition vitale. 

Les anciens logements, traités en pavi:lons isolés dont l'orien- 
tation souhaitable ne pouvait être assur$e que pour un nombre 
restreint de logement, 1/5 environ, ont subi un regroupement par 
l'effet des « alignées », meilleur producteur d'émotion architecturale. 

Au bénéfice de cette é'ape, on ne pouvait espérer ajouter 
ce‘ui d'un regroupement total provoquant l'immeuble collectif. 

Par application ce l'impératif facteur du « Semi-Ruralisme », 
les logements ne pouvaient recevoir plus d'un é'age unique. l! faut 
admeftre que le déplacement vertical n'est pas viab'e pour qui vit 
du sol et y travaille. 











PAUL DUFOURNET, ARCHITECTE 
URBANISTE CHEF-DE-SECTEUR. 
BOSSU, DENIS, MIQUEL, SENEVAT, DEGRAAF, 
ARCHITECTES D'OPERATION 


PLAN DE MASSE DE LA CITÉ DE CHEMINOTS 
DE TERGNIER (AISNE) 





























































































































































1. Poulailler, 2. Clapier, 3. Atelier, 
4. Salle d'eau, 5. Cuisine, 6. Salle 
commune, 7. Terrasse, 8. Cellier, 9. 

















Fr Soute, 10. W.C., 11. En.rée, 12. 
i Chambre, 13. Grenier, 14. Toilette, 
15. Couloir, 16. Cave. 






































































































CITE DE TERCGNIER : HABITATION DE 4 PIECES TYPE W. 







28 


L'ARCHITECTURE 





PLANS ET COUPES. 


D'AUJOURD'HUI 


PLAN DE MASSE DE LA CITE DE CHEMINOTS DE TERGNIER 
(AISNE). 
Le réseau routier de 1921 ayan: été dans ses 4/5° endommagé 
par les tapis successifs de bombes, un nouveau tracé a é1é efteciué 
issu d'une part : de la nouvelle orientation démographique adop ée 
pour ::a cité, liaison plus étroite avec la villes ce Tergnier et ses 
satelli:es communales Faugniens, Quissy et Vouël - et d'autre 
part : de la nouvele disposition des logements distribués, avant la 
destruction, selon le principe de dispersion to.ale selon une distri- 
bution parcellaire a:igné sur les voies. Il y avait une solicwrité 
complète entre le logemen proprement dit et sa voie d'accès. 

Nous avons admis, dans le nouveau tracé, une dislocation entre 
la voie et le logement qu’elle alimente, ce dernier n’esc pius tri- 
butaire intrinsèque des voies. 

Un autre facteur est intervenu dans :’a=option du principe de 
cons ructions regroupées la topographie du lieu. Un terrain peut 
appeler ces concen-.rations immobilières, ce qui est moins impératif 
en terrain accidenté. Nous savons qu'une dispersion trop grande en 
terrain plat peut créer une esthétique pénible et hé.érogène. 

La dislocation qui est une rup.ure entre :e tracé de l'habitat 
et l'alimentation routière apporte non pas une anarchie mais une 
diversit5 architeciurale systématiquement consentie. Un alignement 
rigoureux ces cons.ructions sur les voies peut conduire facilement 
à un système, une rigidité du corps archi.ectura: tout entier - peu 
souhaiiable dans le cas cC’un territoire bâti assez étendu et dont 
la densité de l'habitat est uniformément répartie. Le principe ne 
serait pas applicabe à une construction concen.rée (cas de collec- 
tif) sur un territoire assez large. À ce principe de distribution en 
surface s'oppose celui de la mon.ée en flèche d’un habitat concen- 
tré qui p'acerait les usagers loin d’un sol agres e et proposærait une 
distribution des terres alen:our en jarains et potagers individuels. 

Pourtant de :a dislocation du domaine bâti et du réseau rou- 
iier, il a été recherché une distribution des volumes. Enve:oppes 
groupées par « Alignées » ce 2 à 6 logements - volumes variant 
de 20 m. à 72 m. de longueur et formés de types ce 4 pièces (3 
chambres et une sale commune plus les d‘pendances) et 5 pièces 
(4 chambres et salle commune) 1iypes à peu près exclusifs adop.és 
dans la cité. 


LES LOGEMENTS. 

Les pièces de l'étage sont hors de la porée des allées et venues 
constantes du rez-de-chaussée. Les chambres n’appellent que quel- 
ques accès par jour ; elles sont uniquement des lieux ce détente 
et de sommeil. 

Le rez-de-chaussée est par contre le carrefour permanent de 
l’ensemble des activités. Les locaux de travail a'elier, buanderie, 
cellier, pièce d’eau trouvent leur dégagement sur les jardins qui se 
prolongent au croit des mitoyens sur 30 m. environ de profondeur ; 
on vit du et dans le jardin qui est un lieu ce détente. Il faut noter 
ici que pour obvier aux désagréments des vues plongeantes chez le 
voisin mitoyen, un dispositif d'’éloignement £es baies provoqué par 
un retrait de la façade du ler étage a éé recherché. La coupe, 
ainsi qu’un schéma comparatif d'implantation nous le montre, nous 
révèle les avantages ob enus. Cette disposition a été la première 
conséquence de l'alignement des logements. 

Notons un cétail dans la distribution du rez-de-chaussée : les 
cuisines ont éé réduites et ouvertes :'argement sur la salle com- 
mune où se iennent les repas pour éviter que ceux-ci se tiennent 
dans la cuisine. 

Une épine-placard contenant un passe-plats sépare la cuisson 
de la consommaion. 

Une pièce d'eau contiguë à 
« bloco » et d’une douche. 

Un ensemble de clapiers-poulaillers, iso'é cu logement et im- 
planté dans ‘e jardin potager complète le groupe des annexes. 

La dis'ribution des logements, dont l'unité architecturale est 
assure et maintenue par la Modulation, est composée par quartier - 
engendrant ces unités de construction différenciées tant par ‘e type 
du logement adopté que par la nature des matériaux employés. 
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CITE DE TERGNIER : HABITATION DE 4 PIECES, TYPE TRANSITOIRE. 


PLANS DU REZ-DE-CHAUSSEE ET 
DE L'ETAGE : 2. Volière, 3. Cla- 
pier, 4. Poulailler, 5. Rucher, 6. 
Jardin d'agrément, 7. Courette, 8. 
Terrasse, 10. Salle commune, 11. 
Cuisine, 12. Pièce d’eau, 13. Atelier- 
cellier, 14. W.C., 15. Entre avec 
trappe pour le bois et charbon, 16. 
Chambres, 17. Toilette, 18. Débar- 
ras. 


CONSTRUCTION. 


Les alignées sont constituées par une s‘rie de poi eurs laté- 
raux (pignons, mitoyens et refends) espacés selon une moduation 
| A ayant pour unité : O m. 40. Les porteurs sont, en général, espacés 
ls connue | 17.60 19.20 de 3,20 . 4.00 - 4,20, longueurs qui correspondent à des utilisa- 
Pronos chaise | 16.00 16.00 tions rationnelles de surfaces habitables. Les porteurs dégagent et 
Deuxième chambre 11.20 | 11.20 aissent libres les façasies sur rue et sur jardin conditionnées en 
Tichilns chattes 11.20 11.20 « remplissage » - ils sont toujours aveugles et sont en massif 
Quatrième chambre | | 11.20 pierre, brique, mœællon ou béton _de terre stabilisé (cas du pro‘otype 
Cuisine | 9.60 | 9.60 TK, premier logement type exécuté cans la cité et actuellement 
de d'un 8.00 | 8.00 habi é - d'un type sans étage, il correspondait aux prescrip'ions d'un 
W.C. | 1.30 | 1.30 programme de 1944 qui a été, depuis abandonn-). 
De | ps pr Les remplissages des façades ‘ibres son: en cloisons double, 
| de brique. Ils reçoivent les éléments (qui vont être préfabriqués en 
47) d'huisserie - poteaux et lisses des portes et fenê res. Les toi- 
tures à pente unique permettent une simplification des charpentes 
et une réduction des surfaces ce couverture. 


Nombre de pièces | 4 Pièces 5 Pièces 


Surfaces totales utilisa-| | 
bles (sans dégagements) 86.90 m: | 99.70 m: 
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EN HAUT, A DROITE : FAÇADE SUR RUE. AU-DESSOUS : FAÇADE 
SUR JARDIN. 
PLAN : 


1. Jardin, 2. Clapier, 3. Poulailler, 4. Courette, 
Salle conmune, 7. Aelier, 8. Cellier, 9. Entrée, 
Pièce d'eau, 12. W.C. 


5. Chambres, 6. 
ji 


10. Cuisine, 


CITE DE TERCNIER : HABITATION TYPE T.K. 


SERVICES PUBLICS. CENTRE MEDiCAL 


Le centre médical fait partie d'un ensemble de services géné- 
raux groups au centre de la cité, principalement sur la place 
Dau‘ry, place partiel ement limitée par des consu ructions hautes. 

Le groupe enseignant comprend une maternelle, une école 


communale files et garçons, une école ménagère, une école ce pré- 
apprentissage. 


(ci-dessous). 


Le corps médical dé'ient un dispensaire pour les consultations 
des mères et nourrissons, une crèche, un cabinet médical, un cabi- 
net dentaire, une pharmacie. 


Le parc des sports utilisé comme tampon entre la ci‘é et le 
triage a pour équipement une piste d’entraïnement de 400 m., 





D'AUJOURD'HUI 





un terrain ce un terrain 


football, 
d'évolution, des tennis, baskets, vol'ey, etc, un ihéâtre de verdure, 
un groupe de piscines et solarium, dont un bain pour les enfants, 
cet ensemble complété d’une piste d'’hébertisme, gymnase, étab'is- 
sement de douches. 


d'entraînement, des plateaux 


Le groupe récréatif compte un théâtre pour des manifestations 
artistiques et cinématographiques, des salles d'exposition, etc. 


SERVICES GENERAUX. 


Ces services généraux seront complétés par les services admi- 
nistratifs d'ordre municipa! et par des stations délocalisées com- 
prenant des garderies et squares d’enfan's, des garages, des petits 
centres de ravitaillement. 

JEAN BOSSU. 
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HOTEL A SAINT-JEAN-DE-MONTS (Vendée) 
ARCHITECTES : JEAN BOSSU ET JEAN DEBARRE 


Ce‘te construction é‘ifiée en bor- 
dure de mer accède sur ‘a paze pcr 
un  rez-d2-chaussée supérieur de 
plain-pied avec le rembai. Le rez- 
de-chauss e inférieur accède à la 
rou €, 

Les dépendances et communs 
sont distribués dans la hauteur du 
remblai. 

Au niveau supérieur : une grande 
salle %e repas, une peiite cale de 
consommation, une terrasse couver e. 
Postérieurement au bloc de façade : 
les cuisine, office, glacière, chambres 
de domestques, etc. 

Deux étages de chambres, orientées 
sur le rivage e sur ‘arrière pays - 
chacune des chambres riveraines est 
dotée d’une terrasse-solarium isolée 
des terrasses voisines par une mi- 
‘oyenne. 
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| PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE 






L'ossature de cette 
cons ruc'on est compo- 
sée de poteaux et pou- 









N. - Niches. de B.A. contreventée 
PL. - Plocosd. par les ceux mi:oyens 

; maçonnés en mœællons. 
P. -.Penderie. L'ensemb'e est couvert 






par une ‘errasse non 
accessible. 
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HABITATIONS INDIVIDUELLES POUR MARSEILLE 
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VUE PERSPECTIVE D:S HABITATIONS : © 


cuisine, aménagé derrière des persiennes. 


CI-DESSOUS : DEUX VARIANTES DE PLAN : A GAUCHE : Type avec cuisine salles des repas. A DROITE 
Type aveccuisine séparée e: niche pour repas donnant sur le séjour. 
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HABITATIONS TRANSITOIRES TYPE T. C. D. 


PIERRE JEANNERET, ARCHITECTE 


Ces constructions T.C.D. (Travée Centrale en Dur) ont été recevant les élémen's de couver ure préfabriquée qui, eux-mêmes 
projetées pendant la guerre. Elles étaient destinées aux constructions reposent sur les éléments de façade également préfabriqués. 
transitoires. Par ce dispositif, la construction est parfai'ement contreventée 

La partie centrale en dur est construite avec des matériaux sans l'intermédiaire de poteaux, d’entretoises, etc. 
récupérés sur place. Cette travée contient les pièces de sanitaire 
et de cuisine, et elle forme une sorte d'épine dorsale rigide (portique) PIERRE JEANNERET. 
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COUPE A-B. FAÇADE B. 





LEGENDE : 1. Cuisine, 2. Bac, 3. Douche, 4. W.C., 5. Salle, 6. Parents 7. Bébé, 8. Enfants, 9. Débarros. 
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LA RECONSTRUCTION 









Ce schéma fait apparaitre 


les différentes régions du D E R F O R S 
Vercors et la couverture U V 

caractéris ique ce chacune 

d’elle. 
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HU Pomme |. P. SABATOU. ARCHITECTE EN CHEF 
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SCHEMA DE REPARTITION DES COUVERTURES. 
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CARTE EN RELIEF DU 
VERCORS ; 

( Schéma indiquant le relief 

et les principales agglomé- 

rations et villages sinistrés. 
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La place occupée par le Vercors dans la 
résistance, ‘a mystique entourant son nom, 
ses titres de g'oire et de reconnaissance, con- 
tribuèrent au démarrage de sa reconstruction 
dans des conditions £e rapidité qui ne se sont 
jamais ralenties depuis la fin de 1944, 

L'importance des programmes dépassait les 
moyens matériels du Comité d'Aide et de 
Reconstruction qui, au lendemain de ‘a Libé- 
ration, s'é‘ait efforcé avec un remarquable 
esprit de solisarité, de parer au plus pressé 
et de met're à l'abri les sinistrés. 

Dès fin novembre 1944, un Architecte en 
Chef fut désigné et l’organisation de ‘a re- 
construction du Vercors fut é'udiée dans la 
plus étroite des collaborations avec le Dél“- 
gué Départementa', Ingénieur en Chef ces 
Pon‘s et Chaussées. 

L'inven'aire des destructions fut aussitôt 
entrepris. Leur grande dissémination rendit la 
tôche difficile. En effet, les représailles ne 
furent pas exercées seulement dans les asg- 
glomérations, mais lorsque, en juillet 1944, 
les forces allemandes comprenant plus ce 
25.000 hommes a'taquèrent le Vercors par 
tou‘es ses ivoies d'accès, les hameaux et les 
fermes isolées furent syst‘matiquement dé- 
truits. 

Des bourgs, comme Vassieux, La Chapelle- 
en-Vercors, ne conservèrent aucune maison 
intac‘e. Dans d'autres villages, ‘es bombarde- 
men's par avions et les incendies partiels 
causèrent des c'estructions importantes. 

Relativement peuplé, le Vercors est une 
région essentie lement agricole. Hau* plateau 
d'une altitude moyenne de 900 à 1.000 m., 
le massif se présente comme une contrefort 
des Préalpes coupé de deux cassures profon- 
des et pittoresques. Il comprend 4 régions 
dis'inctes de nature et de climat différents 

— La région de Lans ou des quatres 
montagnes ; 

— Le Vercors proprement dit :; 

— Le Royans ; 

— Le Diois. 

Chacune d’el'es possède un caractère par- 
ticulier. Tandis que dans la région de Lans, 
l'élevage est la dominante, cians le Royans, 
la cwture du noyer et du tabac connait un 
grand développement. Dans le Diois, la 
lavande et la vigne sont caractéristiques d’un 
climat qui s'apparente déjà à la Provence. 
La po'yculture res'e néanmoins répan:ue dans 
tout le Vercors et les exploitations fores'iè- 
res y sont nombreuses, car ces forêts ‘rès den- 
ses recouvren‘ une grande partie du territoire. 

La pierre est sur place et si les accès ne 
sont pas toujours faciles, un nombre suffisant 
de routes et de chemins dessert les chantiers 
de reconstruc'ion que ‘abondance des maté- 
riaux nature's : pierre et bois, allait permet- 
tre “ouvrir dans tou‘es les régions du Vercors. 

L'étude de plans d'aménagement et de 
reconstruc ion a été nécessaire dans six loca- 
lités 

Saint-Nizier-Mouchero'te, Pont en Royans, 
Beaufort-sur-Gervanne, Espene', La Chapelle- 
en-Vercors, et Vassieux. 

Des destructions localisées motivèrent l’étu- 
de de six plans de reconstructions partielles 
Saint-Laurent-en-Royans. Chaffa', Sain*- 
Jean-en-Royans, Saint-Nazaire-en-Royans, 
Combovin et Ma'leval. 

Les études furent activement poussées et ter- 
minées dans le premier semestre de 1945, de 
manière à n'appor'er aucun re‘ard au lance- 
ment des travaux à l’intérieur des p“rimètres 
d'agglomération. 

Inventaire des destructions : 

L'inventaire des destruc'ions du Vercors com- 
prend un to*al de 1.272 bâtiments sinistrés 
don: 739 exploi‘ations agricoles. 

Les destructions sont disséminées sur un ter- 
ritoire d'environ 1.800 km° sur ‘es dépar'e- 
men's de l'Isère et de la Drôme. 

Elles intéressent 66 communes, groupées en 
15 cantons. 
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PLAN DE RECONSTRUCTION. DE LA CHAPELLE-EN-VERCORS. 


La commune était fréquen ée ‘’été par une clientèle touristique, et es* appelée 
à se développer. Le plan s'adapte au terrain et les constructions prévues un seul 
cô é des voies permettent de dégager les façades au Midi, face à la vue de la val'ée. 


Une zone d'’extenion est réservée en amont. 
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VASSIEUX. LA CITE: PROVISOIRE. 
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CROQUIS PERSPECTIF DE LA RECONSTRUCTION DE VASSIEUX. 


L'intérêt a été sonné à ‘la place au devant de l'Eglise et au croisement ces rou- 
tes, marquant l'entrée du village. 
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PLAN D'AMENAGEMENT DE VASSIEUX-EN-VERCORS. 


Le village construit sur un éperon rocheux, orienté Est-Ouest est prévu rebâti 
au même emplacement. Les voies ont été é ‘udiées pour assurer une mei:leure distri- 
bution des constructions dans le village. L’implantation des constructions anciennes 
était faite sans ordre, et ce désordre n'apportait même pas de pittoresque. 











36 


L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI 


Le total des déblaiements représentait 158 
mille 850 m: à enlever. 

En 1945, l'effort s’est surtout porté sur la 
récup“ration des bâtiments et les mises hors 
d'eau, de manière à rendre les fermes à la cu'- 
ture. C'est ainsi que 238 bâtiments au total 
on: été réparés et recouvers, dont 148 fermes. 
De plus 19 constructions neuves, dont 16 fer- 
mes, ont été terminées, ces bâ iments ayant un 
caractère définitif. 

En 1946, le programme des travaux compor- 
tait tout d'abord l'achèvement du programme 
de 1945, pour 156 bâtiments à réparer et 
mettre hors d’eau et 4 bâ iments définitifs. 

Par ailleurs, le programme de 157 bâtiments 
neufs a été lancé. Au 30 septembre 1946, 85 
#taient terminés (ont 62 fermes), tandis que 
les travaux s'achevaient sur les immeubles 
récupérables. Ces derniers mis hors cieau 
(au nombre de 28), terminaient le chapitre 
de la récupération des bâtiments. 

L'ensemble des travaux du Vercors a été 
exécuté en « travaux d'office » et en « mai- 
sons d'Etat », celui-ci se subs'ituant aux 
sinistrés pour les opérations ‘ke reconstruction. 

47 en‘reprises dont 20 artisans sont 
répartis dans le Vercors et employent une 
main-d'œuvre variant entre 1.000 et 1.1000 
ouvriers d'avri' à novembre, chiffre descen- 
dan: à 600 environ pendant les 4 mois d’hi- 
ver, le plus grand nombre ces chantiers se 
trouvant en altitude. 

250 prisonniers al'emands sont  égale- 
ment occupés principa'ement aux travaux de 
d“blaiement et aux travaux de ‘wvoierie. 

En 1945, le tonnage transporté s'est élevé 
par fer à 1.508 tonnes et par route à 8.030 
tonnes ; en 1946 (au 30 septembre), le 
tonnage par fer à 1.284 tonnes et par route 
à 5.068. 

En 1945, il a été employé 2.600 tonnes de 
ciment, 4.000 m: de bois, 3 t. 700 de pro- 
cuits rouges, 625 ‘tonnes d'ardoise et 76 
tonnes d'acier. 

En 1946, au 30 sep‘embre, 2.000 tonnes 
de ciment, 4.000 m: de bois, 2.200 tonnes de 
produits rouges, 14 tonnes d'acier et 33 ton- 
nes d’ardoise. 

Il est apparu qu'il y avait in‘érêt à limiter 
les constructions provisoires que la dispersion 
des destructions rendait particulièrement dif- 
ficiles et onéreuses. Aussi, un nombre très 
limité de baraquements fut construit en dehors 
de la cité provisoire de Vassieux. Pour ceile- 
ci, les rigueurs du climat exigèrent la cons- 
truction en dur. 

Dans l’ensemble 151 baraques furent cons- 
truites, représen'ant 18.024 m° couverts. 

— 83 sont destinées au logement des 
sinistrés ; 

— 68 sont affectées au logement des ou- 
vriers et aux cantines. 

Par suite äu regroupement de certaines ex- 
ploitations agricoles ou du report du dommage 
sur d'autres bâ‘iments, le chiffre total des 
travaux de reconstruction du Vercors s'établit 
comme suit : 

503 reconstructions totales 


Exploitations agricoïies ........ 285 
Bâtiments publics ............ 18 
Autres bâtiments ............ 200 
653 reconstructions partielles 

Exploitations agricoles ........ 405 
DONNE ARMICS Leu 23 
AUTRES DAMES .., os... 205 


L'achèvement total du programme de re- 
construction cu Vercors doit être terminé pour 
1949. 

L'expérience de la reconstruction tentée avec 
des moyens puissants et une organisation cen- 
tralisée, a permis de dégager des résulta!s 
positifs. 

Des raisons profondes ont motivé des me- 
sures efficaces pour rendre à la vie une région 
systématiquement ruinée en représail'es d'une 
résistance qui tint en échec une division enne- 
mie lors du débarquement, et qui fût le sym- 
bole de la France combattante sur son terri- 
toire. 
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La mystique est demeurée. Elle se dégage 
des ruines, des paysages, ces croix de bois 
qui ja'onnent les routes du Vercors. Elle ani- 
me les « reconstructeurs », d'un même « es- 
prit d'équipe » réunissant dans la plus étroite 
collaboration tant l’Architecte en Chef et le 
Dé‘égué Départemen'al, que les vingt-quatre 
Architectes d'opération et les quinze Ingénieurs 
des Services des Pon's et Chaussées et du Mi- 
nistère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, 
attachés avec une même foi et un même en- 
‘housiasme à l’œuvre commune. 


J.P.. SABATOU, 


Archi'ecte en Chef 
de la Reconstruction 
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mener à pr ee. 


PLAN D'AMENAGEMENT DE BEAUFORT-SUR-GERVANNE. 


Le tracé du plan d'aménagement dégage par une terrasse plantée le point 
de vue sur la Gervanne et les hauïeurs de P'an-de-Baix. Le quartier de 
compensation se répariit de chaque côté de la nouvelle traverse départementale. 


Une assez grande importance est donnée à la place, « calée » par les 
bâtiments publics à l'Est, le bourg de Beaufort étant un centre d'échanges 
commerciaux des vallées añjacentes. 


CZ772 DESTOUCTIOMmS 
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE. 
10 s ° PLAN DE RECONSTRUCTION D'ESPENEL. | 
E—— {#5 —— ur —u) 4 

. Le village, enserré cans d'anciens remparts, construit sur un éperon À 
rocheux ne pouvait être reconstruit au même emplacement. Le nouveau vil- 


1. Entrée, 2. Séjour, 3. Cuisine, 4. W.C., 5. Grange, lage a été implanté en aval, sur un replat dominant la Drôme. Les travaux 
6. Abri, 7. Ecurie, 8. Entrée, 9. Remise, 10. Caves. démarrèrent direc'ement en définitif, après accord amiable, - fait à signaler -, 

iétai : , Sd t 
HABITATION D'UN VITICULTEUR-ACRICULTEUR entre tous les propriétaires sur le choix de l'emplacement, et après règlement, 


également amiable, des indemnités dues pour l'achat ces terrains. 


A ESPENEL. JEAN PIETRI, ARCHITECTE. 
L'économie ainsi réalisée sur des constructions provisoires se chiffre par 
De carac ère méridional, couverte en iui'es creu- plusieurs millions, et les sinistrés ont acceptés volontiers d’habiter une année 
ses, cette maison reste dans la tradition des cons- dans des caves ou abris sommaires, en sachant qu'ils pourraient occuper dès 
tructions de la vallée de la Drôme. fin 1946 leurs maisons définitives. 
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time cer rime D dt CUT 


Cette ferme est l’une des 2 
« fermes caractéristiques » 
cons ruite sur l'initiative du 
Ministère de ‘Agriculture ; 
Elle est du type « habitation 
concentrée », réunissant sous 
un même toit tous les éléments 
de l'habitation et de !l’exploi- 
tation. Les bâtiments sont suf- 
fisants pour une exploitation 
de 16 hectares, l’économie 
agricole comprenant une par- 
tie d'élevage en p'us de la 
oolyculture traditionnelle de la 
région Nord du Vercors. 


PLANS : 

1. En rée, 2. Séjour, 3. Cui- 
sine, 4. Douche, 5. Ate'ier, 
6. Dépense, 7. W.C. 8. Salle 
d'eau, 9. Laverie, 10. Ecurie, 
11. Etab'e, 12. Aliments bé- 
tail, 13. Poules, 14. Clapier, 
15. Porcherie, 16. Remise, 17. 
Grains, 18. Betreraves, 19. 
Montoir de grange, 20. Cham- 
bres, 21. Toilette, 22. Foin, 
23. Aire de bat'age, 24. 
Paille, 25. Abat-foin. + 


PLAN DE L'ÉTAGE. 


IT 
| 


MALLEVAL. LE NOUVEAU VILLAGE. 



















GRANDE FERME A VASSIEUX-EN-VERCORS. 
CARMEILLE, ARCHITECTE. 


Important bâtiment d'exploitation agricole. 
Le c'ima: très rude et les vents dominants 
Nord-Sud conditionnent le plan. La circula- 
tion entre les sivers services se fait à l’inté- 
rieur du bâtiment. Aucune ouverture dans le 
pignon Nord, 


1. Entrée, 2. Séjour, 3. Cuisine, 4. Atelier- 
buanderie, 5. Laiterie, 6. Cuisson aliments 
bétail, 7. Remise, 8. Porcherie, 9. Betieraves, 
10. Ecurie-étable, 11. Poules, 12. Clapiers, 
13. Mon oir de grange, 14. Feni:, 15. Cham- 
bres, 16. Toile te-douche. 


* 


CI-DESSOUS : PETITE FERME A MALLEVAL. 


Bâtiment d'une petite exploitation, 
truit en alti ude et couvert en ardoises. 


cons- 


PLAN DE L'ETACE. 


PLAN DU REZ-DE- 
CHAUSSEE 


1. Entrée, 2. Séjour, 3. Cuisine, ‘#4. Salle 
d'eau, 5. W.C., 6. Remise, 7. Préparation, 
8. Etable, 9. Veaux, 10. Fumière, 11. Pour'es, 
12. Clapier, 13. Chambres, 14. Toilette, 15. 
Fenil. 
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ESPENEL. VUE DU NOUVEAU VILLAGE. 





L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI 






















>: 


HAMEAU DE LA RIVIERE. Destruction typique du Vercors. LANS. Ferme typique de la région de Lans Toi- 
La charpen'e et les planchers ont été incendiés. Les murs sont en ture en ba ières, pignons recouverts de lauzes, couver- 
partie récupérables. ture en ardoises. 


Èn PLAN DE L'ETAGE. 


1. Entrée, 2. Cuisine, 3. ER HN 
Sa'le à manger, 4. Dé- 
pense, 5. Toilette-dou- 
che, 6. Chambres, 7. 
W.C., 8. Chambres, 9. 
Toile te, 10. Débarras, 
11. Combles. 


+ 





1. Remise. 2. Ecurie- 
étable, 3. Bergerie, 4. 
Préparation alimen's, 5. 
Cave à betteraves, 6. 
Porcherie, 7. Clapier, 8. 
Cave à vin, 9. Vinifi- 
cation, 10. Cour, 11. LES BATIMENTS AGRICOLES. 
Feni:, 12. Atelier, 13. 
Remise à matériel agri- 
cole, 14. Porche, 15. 
Outillage <e vi iculture, 
16, Ou i‘lage en réserve. 


> 









PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE. 
















FERME CARACTERISTIQUE A ESPENEL. 
J. P. SABATOU. ARCHITECTE. 


) Cette forme réutilise une partie d’'an- 

\ ciens bâtiments (ferme du Colombier, 

J_ dont la partie la plus ancienne remonte 
à 1525). Dans la parie Sud du Ver- 
cors, ‘a ferme du type « dissécié », à 
bâtiment d'habitation séparé des bâti- 
ments agricoles, se rencon re fréquem- 
ment. 


Ce:te exploitation e 30 hectares, 
comprend principalement la culture de 
la vigne, de la lavande et des céréales 
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ROTONDE TYPE G. EN VOIE D'ACHAVEMENT. On remarque au pourtour les fentes continues de déflec'eurs statiques. 


REMISES A LOCOMOTIVES 


CONSTRUCTIONS POUR LA S.N.C.F. 


BERNARD  LAFAILLE, INGENIEUR 


EN COLLABORATION AVEC P. PEIRANI, ARCHITECTE, INGENIEUR EN CHEF ET A. DUBOIS, INGENIEUR. 
ROBERT LEVI, INGENIEUR EN CHEF, DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES DES INSTALLATIONS 
FIXES DE LA SN.CF. 
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VUES EXTERIEURE ET INTERIEURE D'UNE ROTONDE TYPE G. PAROIS EXTERNE CONSTITUEE DE POUTRES EN BETON ARME EN V 
MOULEES SUR PLACE, NON PORTANTES. CORNICHE EGALEMENT EN ELEMENTS PREFABRIQUES. 
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FAÇADE D'UNE ROTONDE TYPE GC. PONT TOURNANT DE 27 M. 48 VOIES. FOSSES DE 30 M. COUVERTURE EN VOILE MINCE DE 
BETON ARME. Ce cercle annuaire a une portée libre en porte-à-faux de 22 m. 





DEMI PLAN. 





DEFLECTEUR STATIQUE. Ce dispositif aménagé ‘ans la corniche 
extérieure es‘ une solu'ion élégante du prob'ème de l'évacuation des 
HOTTES DE VENTILATION. fumées et des gaz, remplaçant les anciens lanterneaux. 











1. Voile mince de !a toiture avec les gaines nervurées pour l'absorp- 
tion ces fumées. 

2. Toi ure en voie de construction. 

3. Coffrage de la toiture en porte-à-faux. 





PROGRAMME PROPOSE 


1°) - Bâtiment permettant l'évacuation sta ique des fum“es, 
d'où déflec eur con inu en corniche er étude du profil de la corniche 
et position des gaines-nervures pour :’absorption ces fumées. 


2°) - Passage circulaire d’un pont roulant pour l’en re ien des 
machines, d'où hauteur libre de :a grande halle de 22 mètres de 
portée. 

3°) - Possibili é de prolonger les voies en n'importe quel point 
périphérique de la Rotonde, d’où é:ment de struc.ure de po eaux 
en V non porteurs (1 sur 3). 


4°) - Eclairage na urel donnan: une luminosiié donnée dans 
les a'lées parallèles aux machines, #’où dimensions des baies vitrées. 


5°) - Elimination des vitrages en lanterneau et au passage des 
fumées - possibili é de ne toyage, d'où grands cadres et châssis 
vitrés en béton - monorail périphérique au sommet pour le nettoyage 
des vi.res. 


6°) - Economie des mises en œuvre. Elémen s pr‘fabriqués 
pesant 7 à 8 ionnes, permettant l’élimina.ion de ious échafau:ges, 
ravalemens, endui s, etc. 


7°) - Rapidité d'exécution. Cadence d'avancement, 18 mètres 
tous les 12 jours. (La Rotonde d'Avignon a é é exécutée en 9 mois). 


COMPARAISON DES PRIX. 


Pour des bâtiments courants de maçonnerie : coefficient 8 à 
10 par rappor:s à 1939. 


Pour ‘es ro ondes - prix au mètre carré par rapport à 1939, 
coefficient 3. 


4. Fabrication des éléments en V sur le chantier. 
5. Moules des é'éments en V. 
6. Progression du chaniier par sec'eurs. 
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APS. 2 IV 


4 DZ 


CONSTRUCTION DE HANCGARS 
D'UN TYPE PLUS ANCIEN 
AVEC COUVERTURE EN VOUTE. 
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FAÇADE SUR LA RUE. 


MAISON A PADDINCTON 


PP A DL EAN A à RP Met ME re 
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: CADRE ACTUEL. A DROITE : PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA RUE SELON LE GABARIT 


DE LA NOUVELLE MAISON 


MAISON A PADDINGTON 
ANGLETERRE 


DENYS LASDUN, ARCHITECTE 


Cet'e maison terminée jus'e avant la guerre, est un exemp'e 
typique de la recherche d’une architecture moderne qui allie un 
« tonctionnalisme » aimable à une recherche esthétique poussée et 
qui se rattache en ligne droite à l’école de Le Corbusier sans :a 
suivre dans ses dernières conséquences. 

Les meilleurs représentants de cet e tendance .étaient jusqu’à 
présent : Jean Ginsberg, Lube kin, le groupe Tecton ; Denys Lascun, 
architecte inconnu pour nous, montre avec ce.te malisation des 
qualités indéniables de finesse. 

Cet e maison pour un artiste, sans être d’un ‘uxe ou’rancier, 
dépasse avec ses 4 étages confortablement aménagés le cadre de 


l'habita ion de l'après-guerre. Néanmoins, elle nous apparait d’un 
intérêt cer ain par le par i que l’architec.e a su tirer d’un terrain 
ingrat entre mi oyens, et par ses détails d'exécution. 

Tous ‘es services et un garage <ont groupés au rez-de- 
chaussée ; le ler étage comprend un grand living-room avec alcôve- 
salle à manger reliée par un monte-charge à la cuisine, et un 
bureau ; le second étage con ient 3 chambres à coucher avec deux 
sales de bains, et le troisième, l’atelier du peintre. 

L'ossature est en h'ton armé avec remplissage par une double 
paroi en briques creuses. Une par ie de la façade a reçu un revè- 
tement en carreaux de grès. Les menuiseries sont mé alliques. 


CI-DESSOUS : ENTREE VUE DE NUIT ET LE VESTIBULE. SOL EN LIEGE COMPRIME POLI. 


C 


RE ELEITILIE 
CRLPLE FETE, RE 
LPELELELTITIR 
CERCLE TILTL IE 
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PLAN DU 
TROISIEME 
ETAGE : ‘'ae- 
lier du peintre, 
une terrasse et 
le réservoir 
d'eau. 


STUDIO 


PLAN DU 

DEUXIEME 

ETAGE : 3 

chambres, 1 lin. TE BEDROOM 
gerie, 2 salles 1 

de bains. 


BEDROOM COUPE DANS L'AXE DE L’ESCALIER 


PLAN DU MAISON A PADDINGTON 


PREMIER ETA- 
GE : living- 
room et studio. 


LIVING-ROOM 


PLAN DU REZ.- 
DE-CHAUSSEE : 
en rée, ves iai- 
re, garage, 2 
chambres de 
bonne, office, 
cuisine. 


PLAN DE SITUATION 
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Le propriétaire possédait des meubles anciens et la 
tâche de l’architec e é ait de créer un cadre neutre 
pour recevoir ce mobi ier. Une expérience fut tentée 
avec du mobilier moïerne, mais celui-ci ne fut 
conservé que pour la partie repas. 


CS 


AN 


er 


AU CENTRE D£ LA PACE : 

Vue du living-room avec alcôve-salle à man- 
ger, guiche: du mon e-charge de la cuisine 
dans l’axe 42 la table (ameub.ement définitif.) 


EN HAUT ET BAS DE PAGE : 


Escais d’ameub'ement avec des meubles 
modernes. 
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L'ATELIER D'ARTISTE : Cet atelier est éclairé au Nord par une fenêtre hau'e, ‘’éclairagz et la diffusion peuvent être réglés par des 


+*persiennes 


LE A 60 no D dm 


So. 






1. Métal déployé sur châs- 
sis bois, 2. Persiennes en 
lames d'aluminium, 3. 
Carreaux de grès avec iso- 
lation en plomb au-dessus 
de la fenê:re. 4. Cadre ‘e 
fenêtre en bois de teck, 
5. Châssis métallique cou- 
lissant sur profil en bronze, 
6. Appui de fenêtre en bois 
de teck, 7. Carreaux de 
srès couleur tê e de nègre, 
8. Amiante-ciment, 9. Iso- 
lation liège, 10 Radiateur 
en niche derrière grillage 
mé‘a'lique. 


Une ouverture  to'ale 
d'environ 4 m, 30 est 
possib'e. 


F COUPE SUR LA FENETRE CONTINUE DU LIVING-ROOM 








Cet e construction,- r“sulat d'un concours, 


a été édifiée sur un programme peu commun 
don la complication et les erreurs ce base 
sont responsables des difficultés anormales 
rencontrées par les archi ectes, que l’on doit 
féliciter d'avoir réussi un ensemble c’une bonne 
tenue. L 

Il s'agissait, en effet, de caser sur un ter- 
rain de 80 mètres de long et 29 mè res de 
large, d'abord une gare routière avec tous ses 
services pour voyageurs et messagerie, puis 
au-dessus de celle-ci un ensemble & bains- 
publics », comportant : grand bassin ap e aux 
compé itions in‘ernationales, piscine pour sco- 
laires, installations d’hydro.hérapie et d’hélio- 
hérapie, brasserie, solarium, etc. 

Parmi les difficul4‘s à vaincre, notons l'é'roi- 
tesse d’un ierrain enciavé, la grande différence 
de niveau à franchir entre la chaussée et le * 
grand hall (séparés par la gare routière ainsi PUR Le F 






an né «o 





vi 
7. 


que ‘es sections hydrothérapiques et de bains “He 
de baignoires), la nécessité d’une ven ilation de pu 
na urelle par des coure tes la érales, l’obliga- 
tion d'assurer le parcours minimum aux bai- 
gneurs pieds nus. L'heureux agencement des 
plans et l'emploi judicieux des ascenseurs 
ont amené es solutions sa.isfaisantes. Malgré 
les sujé ions du programme, l’archiecte a 
réussi à cr'er un grand hall des bassins, qui mire 
s'étend sur toute la longueur du bâ:iiment et | | { re 
prend jour sur les deux façades. 





ORGANISATION. 


L'organisation intérieure a été particulière- 
men: crue du fait des circula ions des diffé- 
ren es ca‘égories de public dont les parcours 
devaient être séparés. 
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1) Bai neurs nageurs. 


Les baigneurs emprunten: les ascenseurs et 
montent aux 4° e 5° é‘ages d'où ils accècent 
aux cab'nes à deux portes. Après ‘e passaze 
aux douches, ils sont forcés de passer par le 
cou'o'r r'e rinçage avec doucres vigoureuces de 
‘ous cô‘és. La rentrée aux ves“iaires s’effec Le 
par une pcrte à ‘<ens unique. Une penderie 
commune est prévue pour les heures de gran:e 
affluence. 





RL r Pipe 


2) Baigneurs non nageurs. 


Installa*ion séparée e‘* simi'aïre à la pré- 
céden'e, avec accès direct au petit bassin. 


3) Scolaires. 


Ceux-ci accèdent par une passerelle qui 
enjambe la gare d’autcbus, e* par un escalier 
au l‘” é‘age où sont disposés ‘eurs ves‘iaires. 


De là ils montent par les escaliers au petit | PISCINE A LIÈGE 
bassin où ils son* asnergés par les 26 douches FER 1 


placées dans ‘e hall même. Un équipement 

sn'c'al pour donner des lecons ‘le natation à 

50 élèves à la fois est installé. Un service 

d'hé'iothérapie pour scolcires se trouve au 

1° étage. Quand les scolaires occupent leurs v- FN 0e 

locaux, ceux-ci sont séparés des autres ser- . ; as F ; G. DEDOYARD 
vices par des grilles mobi'es. : Pr di 


4) Spectateurs. HET nt | PS ARCHITECTE 


Lors des compétitions, des places sont ins- 


tallées au niveau du bassin (500), sur les 
galeries latérales (400), sur ‘a terrasse du 
restaurant (250). Les spectateurs accèdent 
aux deux premières divisions par les escaliers, 
à la dernière par le grand ascenseur. 


DISPOSITIONS PARTICULIERES. 


Le sous-sol renferme les parties mécaniques, 
très importantes, et comprend en outre des 
abris an‘iaériens pour 400 personnes, avec 
annexes sanitaires. 

Le rez-de-chaussée est occupé par la gare 
routière ; au centre, un quai d'embarquement 
avec les services %e la gare, entre deux voies eh 
de 6 m. 20 de ‘arge. 

La grande piscine (33 m. X 14) dispose EN HAUT : FAÇADE PLACE 
de deux « trop plein » perme'tant d'élever | | XAVIER NEUJEAN. 
le niveau d'eau de 50 cm. pour les compiti- É L | CI-CONTRE : FAÇADE Bd. 

, DE LA SAUVENIERE. 
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PLAN DU QUATRIEME ETAGE. 77. Lingerie, 78. Vestiaire commun, 


80. Local des douches, 81. Lavatory, 82. Poue de secours, 
84. Escalier des spectateurs, 85. Hall. 
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79. Vrstiaire, 


83. Escalier de service, 
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PLAN DU TROIS:EME ETACE. 61. \usites médicales, 62. Massages eau, 63. 
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PLAN DU DEUXIEME ETAGE. 47. Hall, 48. Bains et douches, 49. 
lier de service, 51. Lavato:y, 82. Armoire, 53. Tableau électrique, 54. Bains de lumière, 


55. Visites médicales, 56. Hel:o nér2pi . 57. Vetiaire  scolair 
59. Escalier des spectateurs, 60. Entresol. 





e, 





Hall, 
64. Douches en jets; 65. Cabines de repo:, 66. Linge-ie, 67. Lavatory, 68. Sudation, 
69. Cabines et douches, 70. Bains de siège, 71. Mas +72. Bains de vapeur, 73. Esca- 
lier, 74. Vestiaire, 75. Hall des bassins, 78. Rampe d'accès. 






Lingerie, 50. Esca- 


58. Vestiaire commun, 
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE. 21. Entrée de la piscine, 22. Guichets, 23. 


per onnel, 24. Escalier de service, 25. Hall de la gare, 
chets, bagages, chauffage; 29. Buvette. 





26-27. Salles d'attente, 





Entrée du 
28. Gui 





tions sportives ; la profonäieur minimum atteint alors 
1 m. 70, . 


La pe‘“ie piscine (25 m. X 15 m.) possède 
1 m. 10 £e profondeur maximum. De larges marches 
permettent aux tout-petits de barbo er à l'aise, 

L'é anchéi é des bassins est obtenue par un revé- 
tement formé d'é’éments en terré cuite cimentés très 
soigneusement. Ce revê ement est recouvert d'une 
céramique en grès fin une coloration adapt“e à la 
beauté des nappes liquides. 

Le grand hall est éc'airé par une voûte en béton 
translucide, sou enue par huit grands arcs en béton 
armé et de larges baies vitrées ouvertes à la: partie 
supérieures des murs latéraux. 


La pet‘ie piscine est largement éclairée par une 
grande Verrière ouverte vers ‘a place Xavier Neujean. 

Toutes les parties du gran hall réservées au public 
sont d's’ribu'es de façon à éviter le con act direct 
entre celui-ci et es b'aigneurs. 


Les lingeries des étages se trouvent à proximi'é de 
l'escalier de service, dans la zone morte du plan. 
Eles sont ‘esservies par un ascenseur, deux monte- 
linge, deux descente de linge sale. 


EQUIPEMENT MECANIQUE 
Production de la vapeur. 


Deux chaudières de 125 m° et une troisième ce 
réserve de 100 m° fonctionnent entre les 'imites de 
pression de 0,2 e+ 0,4 Kc* et produisent la vapeur 
nécessaire à tous les besoins. 


Dis'ribution de vapeur. 


Sept conduites parallèles «en acier ca:orifugé 
répartissent la vapeur en re les boilers, ‘es réchauf- 
feurs d’eau, les aérochauffeurs, les radiateurs et la 
buanderie. 


Les eaux condensées font retour automatiquement 
vers les chaudières. 


Chauffage des locaux. 


Le chauffage des locaux se pratique au moyen 
d'air chaud et de raïiateurs. 


L'air est pris à l’ex érieur, puis filtré sur de l'ouate 
ce verre et chauffé au contact d’un faisceau tubu- 
laire parcouru par la vapeur; i! est ensuite pulsé 
mécaniquement vers les orifices de distribution à tra- 
vers de longs et multiples con£uits en éternit ca'o- 
rifugé, 

Les aérochauffeurs sont rég'és automatiquement 
par des commandes électro-thermiques agissant sur 
l'arrivée de ‘a vapeur. 


En éé, l’un des aérochauffeurs peut servir de 
réfrigéran” en y substituant de l’eau froide à la va- 
peur. Le grand hall est parsemé «ouvertures à ‘a 
base de la voûte vitrée et au niveau des prome- 
noirs entourant les bassins. Les banque tes de re- 
pos pour les nageurs sont chauffées de la même 
manière. 

La sa'le du sixième £tage est chauffée par un 
aérochauffeur distinct ins'allé au huitième étage et 
actionné comme les autres électriquement. 

La tempéra ure dans la sal'e de natation est cons- 
tamment tenue supérieure à celle de l’eau des bas- 
sins. Les salles de repos sont chauffées à des tem- 


pératures intermédiaires en re celle des salles et cel'e 
de l'extérieur. 


Aération. 


L'aération est rég'ée de manière que l'a‘mosphère 


CI-CONTRE : COUPES LON- 
GITUDINALE ET TRANVER- 
SALE. 








es locaux soit toujours pure et confortable. Le 
renouvellement de l'air a lieu deux fois en une heure 
dans le grand hall, cinq fois par heure dans les ves- 
iiaires et quinze fois par heure dans la buanderie. 

La reprise de ‘’air vicié et son évacuation à l’ex- 
térieur du bâtiment a lieu à l’aide d’aspirateurs 
électromécaniques. 

Chaque salle comprensñ au moins un ou deux ven- 
ti'ateurs à commande élecirique par bouton pous- 
soir. 

Des appareils ozoneurs complètent l'assainissement 
de l'air des lieux d'aisance, des chambres de suda- 
tion et des douches. 

Eaux utilisées. 

Les eaux utilisées sont toutes prélevées £mns le 
réseau de dis‘ribution communale des eaux alimen- 
taires. E'les sont donc tout à fait pures. 

Eaux des piscines. 

L'eau doit être chauffée avant son d“versement 

dans les bassins de natation. À cet effet, elle tra- 


a 


EN HAUT : GRAND ET 
PETIT BASSINS. 


* 


CI-DESSOUS DE GAU- 
CHE A DROITE :COU- 
LOIR DE RINÇAGE, 
TREMPLIN ET TER- 
RASSE DU  RESTAU- 
RANT. DETAIL DU 
BASSIN : ECHELLE DE 
SORTIE. 


| 
| 
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verse des appareils réchauffeurs à tubes de vapeur. 
Reprise à l'endroit 'e plus profond des bassins, elle 
revient dans les caves pour y être clarifiée, épurée 
et réchauffée puis refoulée dans les piscines. Cha- 
cun des deux bassins possède son circuit distinct. 
Epuration de l’eau des piscines. 

Les opérations d'épuration comprennent 

1°) Une préfiltration à travers des corbeilles en 
cuivre ; 

20) Une addi'ion de sulfa‘e d’alumine amorçant 
‘a coagulaiion des impuretés ; 

30) Une aération (injection d'air comprim“) et 
une filtra‘ion sur lit de gravier ce silex disposé sur 
une tôle métal'ique dans des cuves cylindriques 
(4 filtres de 10 m“) ; 

4°) Le traitement bac'éricide par un composé du 
chlore. 

Les opérations s’accompagnent d’un pompage 
électro-centrifuge rég'ant la vi esse de filtration sui- 


| vant la densité de la fréquentation des bassins. 











CHAPELLE A PAMPULHA (BRÉSIL) 


0. NIEMEYER, ARCHITECTE 
PEINTURES DE PORTINARI 


Quelle surprenante architecture ! et puisque plus rien ne nous déconcerte en art, depuis le Cubisme, dions bien vite et haut : 
quel éblouissement, pour les amateurs de formes neuves, car ici l'originalité sait piéger la beauté. L'église de Pampulha. réalise le mariage 
du tuyau et de la tente ; d'ailleurs, une église surtout toute en courbes, en arches, en anneaux d'alliance, ne peut qu'unir Le ciel et la 
terre, l'âme et le corps et, je Le répète, Le tuyau (non pas même le tuyau d'orgwes, mais le gros drain collecteur) et les tentes du désert, 
multiples, groupée, dont le pan de toile touche le sable. 

IL est difficile de se détacher de la façade la mieux campée a" sens propre précisément ; celle du chevet, car on est pris à La fois 
par la grande fresque qui l’orne et par La façon simple et magistrale dont la courbe de ciment l’encadre. Le charme de cette fresque et 
avant tout architectural. La peinture est devenue très murale en paro'es depuis quelque temp: ; il est très rare, qu’elle be soit en fait. Ici, 
le pe'ntre Portinari a eu un coup de génie mural; il a ponctué ses graphismes hardis de telle sorte que, sans copier en rien le matériau 
de brique du mur, il le rappelle, il Le transpose, il Le fait chanter avec un gai lyrisme de semis. Mais, Le coup de génie de l'architecte 
Niémeyer ne le lui cède en rien et, par l'importance de l'objet be surpasse. Ce jeune architecte a su, profitant des leçons du grand Le 
Corbusier, édifier pendant la guerre, avec une vibrante équipe le déià célèbre Ministère de l'Education à Rio-de-Janeiro. Et voici qu’au 
sortir de ce triomphe de la Ligne Droite, de ce parallélisme de casiers, de cette rectitude de claseur géant, où s'exprime un cartésien- 
nisme monumental, au sortir aussi de l’école lecorbusiérienne, il conçoit un triomphe de la Ligne Courbe, qui est une affirmation de sa 
propre originalité. . 

Tout l'édifice est à la gloire de la parabole. On pouvait répondre à ceux qui trouvaient que l’églie du Raincy, de Perret, avec ses claus- 
trats si réussis, ressemblait à une gare et non pas à une chapelle, que dans une chapelle on prend ses billets pour le ciel. On pourra répon- 
dre à ceux que décevront les parabole; de Pampulha, que la forme pa-abolique convient parfaitement à une église où se commentent les 
paraboles évançéliques. L'étymologie est la même : oe qui se pose à: côté d'une chose et Lui ressemble. Notez que cela pourrait être une 
définition du rythmse. Or, si la façade de chevet et si belle à Pampulha, c'est parce que La succession des « tentes >» gracieuses y est 
rythmée admirablement. Si je propose du rythme cette définition : une répétition inventive, on La verra aussitôt vérifiée dam: les petites 
arcades qui accompagnent inégalement la grande : une d'un côté, deux de l’autre, dans un parfait équilibre. 
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De côté (en passant par la droite), Le bombement des « tentes » se fait à deux « tuyaux », dont Le premier (celui du chevet), ondulé, 
« tuyauté », est horizontal au faîte, tandis que le second (celui du por-he) en oblique fait cône ouvrant. Cette façade latérale pui’sante qui 
évoque un obusier énorme, est décorée sobrement vers le bas d’élémnts courbes 

A distance, elle évoque Le fameux hangar d'Orly de Freyssinet,rnaintenant anéanti. 

Quand on entre dans le hangar de Dieu, un vigoureux plan vertical sert de porche, qui barre La parabole et, se prolongeant sur la 
droite, raccorde l’église à son clocher, tronc de pyramide ajouré sur un pan, £igantesque haut-parleur. 

Si simplement majestueuse que soit son entrée, l’église de "ampulha pareilke aux église: romanes, n’écrase pas le fidèle. La façade 
du chevet surtout, à la mesure de l'homme et, par la façon dont elle couvre la terre, de ses neuves tentes de Jacob, elle est 
aussi à la mesure de cette terre. } 

Quand on voit la floraison d’égli'es neuves poussées depuis 1918 dans le: faubourgs et les banlieues de Paris, auprès de Pampulha, 
si simple ‘et si nouveau, on ne peut s'empêcher de maudire encore davantage les méfaits, de l’académisme en liberté dont les poussins 


patauds voudraient au'si être à la page et n’obtiennent qu’un fatras a-chitectural prétentñeux, et une décoration criarde à faire grincer les 
anges. Honneur à la hardiesse des pays jeunes et à des artisans pleins de foi et de dons comme Niémayer et Portinari. 


Pierre GUEGEN. 





EGLISE DE PAMPULHA : FRESQUES DE PORTINARI. LES FRESQUES DES FAÇADES SONT EXECUTEES 
SUR DES CARREAUX EN FAIENCE SELON LA TECHNIQUE TRADITIONNELLE “HISPANO- 
MAURESQUE. 





AMSTELSTATION. LE BATIMENT DU CRAND HALL. 


DEUX GARES A AMSTERDAM 


H. G. I. SHELLING, ARCHITECTE 


SCULPTURE DE T. VAN REIN. 


Achevée durant la période précédant la guerre, la construction de ces deux 
gares a été rendue nécessaire par la suréléva ion des voies de chemin de fer 
exécutées entre 1934 et 1939. L'une de ces gares situées dans ‘a partie Est 
d'Amsterdam (Amstelstation) dessert un quartier en voie de création. Le programme 
exigeait un dérowement sans encombre de la circulation ferroviaire ainsi que des 
voies d'accès cour es et facilement reconnaissables pour les voyageurs. Il fallait 
tenir compte de voyageurs arrivant ou repartant à pied, en bicyclet.e, en tramway, 
par autobus, autos., taxis. 

Les quais, le bâtiment de réception -(hall) et les abords consti‘uaient les trois 
données du problème à réunir en une unité organique. Les abords de la gare 
devaient con enir des arrê s pour tramways et autobus, des endroits réservés au 
stationnement d'autos et taxis ; d'au re pari, les piétons devaient pouvoir atieindre 
la gare indépendamment de la circulation des véhicu'es. 

Les é udes préliminaires ont fait apparaître que ces exigences sont le mieux 
remplies par un bâtiment de réception situé perpendiculairement au tracé ce la voie 
de chemin de fer. 

A l'intérieur de la gare des traje's verticaux devaient être réduits au minimum 
et une séparation complète entre voyageurs arrivants e partants, at entre voyageurs 
et porteurs de bagages d'au re par, était exig‘e. Enfin, les chspositions devaient 
permettre de réduire au minimum le nombre du personnel. 


CI-CONTRE : PLAN DE SITUATION DES DEUX GARES. C. GARE CENTRALE 


D'AMSYERDAM. A. NOUVELLE GARE AMESTELSTATION. M. NOUVELLE GARE 
MUIDERPOORT. 
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AMSTELSTATION : DEPART DES VEHICULES. 
AMSTELSTATION 


Cette gare est destinée à desservir le futur quartier 
de Wa:ergraafsmeer dont les plans ont été récemment 
établis. 

Le point c/intersection des routes qui convergent à 
la gare se situe au Nord et se trouve à 2 m. 20 au-dessous 
du niveau de la voie de chemin de fer. Une rampe à été 
aménagée en conséquence par laquelle piétons et véfricules 
accèdent à l’entrée du hall. Ici se trouve également l'entrée 
pour les bagages. Le départ des véhicules se trouve du 
cô é opposé où a éé aménagé un large quai couvert. Un 
escalier aboutissant directement dans le hall re‘ie ce der- 
nier par un passage souterrain à la station des tramways 
qui se trouve au niveau inférieur, Deux escaliers permet- 
tent d'accèder directement du terre-plein de la gare à ce 
passage. 

À partir du gran hall dans lequel sont aménagés les 
différents services, le voyageur accède par un passage sou- 
terrain aux quais. Dans le sous-sol se trouve un garage 
pour 2.500 bicyclettes avec accès par rampes de part et 
d'autre du bâtiment du hall, ainsi que les services annexes 
pour le personne! et les bagages. Un entre-sol contient les 
bureaux. 

Fondé sur pieux en béton armé, le sous-sol a été 
exécuté en béton également. L'ossature générale est métal- 
lique et laissée apparen‘te à l’intérieur. Le remplissage 
est en briques à double paroi avec un revê'ement intérieur 
en carreaux émaillss de couleur grise. La façade Est cu 
hall a reçu un revêtement extérieur en pierre ca'caire de 
France ( bois fleuri). Les menuiseries des portes et fenêtres 
sont en acier. La toiture est en dalles de béton posées à 
sec sur la charpente mitallique et a reçu une protec ion 
par du « Tecu'a » feui:le de cuivre mince posée à chaud 
sur un carton feutre. Des horloges en cuivre rouge sont 
éclairées la nuit au Néon. Un relief en bronze et une 
sculp'ure dans le hall sont l’œuvre du sculp eur Th. van 
Reijn, les grandes peintures murales dans le hall sont de 
P. Alma. 


ÿ UV 


CI-CONTRE : PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE. 


1. Entrée, 2. Le hali, 3. Sortie, 4. Escalier vers passage 
souterrain en direction de la Station des tramways, 
5. Quai des véhicules, 6. Escalier vers passage souterrain, 
7. Guichets, 8 et 9. Rampes d'accès et de sortie au garage 
de vélos, 10. Renseignements, 11. Bagages, 12. Consigne, 
13. Rampe des bagages, 14. Attente, 15. W.C., lavabos, 
16. Bureaux, 17 et 18. Accè: aux quais, 19. Passage sou’ 
terrain vers les quais, 20. Horaire. 


AUAUAUIU n° 
n'a: 


CI-DESSOUS : COUPE LONGITUDINALE. 





LE GRAND HALL : PORTIQUES EN ACIER SOUDES LAISSES APPARENTS. 


AMSTELSTATION 


CI-CONTRE : LES GUICHETS. 
CI-DESSOUS : SALLE D’ATTENTE SUR LE QUAI 
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FAÇADE SUR LA PLACE. 


GARE MUIDERPOORT 


Cette gare est située à la bifurcation de deux lignes qu'’el'e relie et dessert en même temps. L'abord de la gare est cons'itué par 
une place circulaire à laquelle cn accède par un passage sous la voie de chemin de fer, - passage séparé pour piétons et véhicules. | 

Le hall est divisé en deux par ies sistinctes pour ‘’arrivée et le départ ; chacune communique avec une circula ion à sens unique 
située à deux niveaux différents et aboutissant aux quais 1 et 2. Les courants de circulation se trouveni ainsi parfaitement séparés. Une 
cabine de signalisation surplombe le bâtiment et permet la vue sur les trois directions des voies. C'es: la dominante de la composition. La 
construction .est exécutée en maçonnerie 3%e brique apparente, sauf pour le poste de signa'isation qui est en béton armé. A l'intérieur les 
murs ont reçu un revêtement en quartzite de Norvège. Le sol est da'lé avec le même matériau. 








PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE : 
1. Envrée, 2. Sortie, 3. Hall, 4. Guichets, 5. Bagages, 6. Atten'e, 
7. Bureaux, 8. Garage à vélos, 9. Accès vers les quais, 10. 


Sorti | ais, 11. Descente d i, 12. Sortie à l’arrivée, 
LE HALL DE DEPART. Son escente du quai Sortie à l’arrivée 
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L'ARCHITECTURE D'AUJCURD'HUI 
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L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI 










PLAN DU REZ-DE-CHAUS 

— SEE : 1. Scène ‘atérale, 
Scène principale, 3. Aïe 
liers, 4. Rampe vers Æ 
sous-s0., 5. Rampe vers {8 
niveau de la srène, #4; 
Entrée des camions, % 
Dépôts, locaux annexes, &, 
Scène du peti* théâtre, 9, 
Salle de répé itions ce l'or. 
chestre, 10. Foyer du théä. 
tre d'essai, 11. Batiment 
des loges ‘“’ar‘is es et bu- 
reaux. 12. Ate'ier de pein- 
ture, 13. Décors, 14. cof- 
fre des cloisons mobiles de 
séparation de la salle, 15, 
Magasin des d“cors, 16 et 
17. Jeu d’orgues, 18. Ac- 
crennienr 19 Avant-scène 
mobile, 20. Foyer des artis- 
tes, 21. Foyer des musi. 
ciens, 22. Cuisine du res- 
tauran‘, 23. Caisse, 24, 
Entrée, 25. Hall “es ves- 
tiaires, 26. Accès des 
voitures, 27. Pièce d'eau, 
28. Café. 


















































PLAN DES MASSES : 1, 
Scène, 2. Amphithéä re, 3. 
Foyer, 4. A‘eliers, 5. Loges, 
Afministration, 6. Théâtre 
expérimen.al. 





PLAN DU PREMIER ETA- 
GE : 1. Magasin, 2. Ves- 
tiaire des machinistes, 3. 
Coffre des cloisons mobiles, 
4, Lavabos, 5 e, 6. Loges 
de la figuration, 7. Admi- 
nisiritioi, &. vide ce Scene, 
9. Toit, 10. Crand foyer, 
11. Vide de l’escalier, 12. 
Restaurant-terrasse sur le 
toit. 




















COUPE : 1. Passerelles de 
service, 2. Balcon d'accès 
au fronton pour mise en 
place de l'affiche, 3. Cabi- 
ne de projection, 4. Foyer, 
5. Avant-scène mobi'e, 6. 
Escalier, 7. En rée, 

Scène, 9. Machinerie et 
dépôt. é 


IEEE 


COUPE DANS L'AXE DE LA SALLE. 
PLAN DU PREMIER ETACE. 


(Photos JAERKE]) 
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THEATRE À MALMO (SUEDE). 


Si le théâtre a pu se maintenir malgré la concurrence toujours 
croissante du cinéma, ses conai ions d’expoi:arion na peimettent pas 
souvent d'envisager la consiruction de nouvelles salies. Ce n'est que 
iorsque la coliectivité, reconnaissant ;’in.é‘ê indéniab.e a’une réno- 
varion de l’arx théatral et de son cad:e, subven ionne une elie en.re- 
prise quil est possibe C’aborder des réalisations conçues selon des 
idées et des .ecnniques modernes. La presque oia.iié ce nos théâ.res 
due zu XIX' siecie, c-nsuui.ss se:on Î|.s pr.cep es encore 
inchangés de la technique h'a rale italienne du XVIII‘ siècle. 

Pourtant, des recherches très poussées dans ce 39maine ont été 
faites d.pu:s 20 ans, aussi bien sur :e p:an ue : equip.men: <cer.ique, 
e,. mécanique, que sur le pan purement arcnitec ural. Ces recherches 
tencent d’une part à étabiir un contact plus étroit en re ac eurs et 
specta eurs, provoquan ainsi une espèce de communion col.ective, 
et d'autre part à abolir la différensiaiion prononcée entre diverses 
catégories de specta eurs par la division ce la sale en par erre, 
loges, ba cens, eic. Le ineatre ae Maimo syn nexise ces d2ux .enucn-e;. 

Maimô es avec ses 170.000 habitants la iroisième vi.le de la 
Suède, centre adminisiratif de la fertie province de Scania qui a 
la pius forte densi é de popu.a.ion su pays. C'est grace à une sous- 
cription fai e parmi:la population de la 1égicn que la cons ruction 
a pu être financ e. Cetie vise de province di:pose main enant de la 
p.us grande sai.e de spectacles en Scandinavie et probab.ement d'une 
es plus modernes dans le monde. 

Commencés en 1941, les ravaux ont duré 3 ans et 1/2, dé'ai 
mo ivé par des difficul;és matérie.les pendant la guerie. 

Piacé dans un cadre de veraure l’éui,ice se compose :u bâtiment 
principal et d’annexes qui comportent un caié-res au:ant pour 200 
per.onnes, un théa:re d'essai, une sale de répé itions pour orchesire, 
ces bureaux, etc. 

La teçace principale fai face à une petite p'ace bor‘ée d'un 
côté par le restaurant e dallée de ma.bre b.anc ; une fon aine y 
est pr vue qui recevra par la suite un groupe de sculpture. 

La struc ure du ihéû re en bé on armé est franchement accusée 
et d’une grande légère é avec ses grandes parois vitrées de glaces. 
La maçonnerie est revêiue sur deux e.ages de 23.1es ce ma.b.e gris, 
ail.eurs enduit b'anc. 

Le; por e- u Lc-ès en acier inox, t3blz et glaces s'ouvrent vers le 
vestibule entouré par les vestiaires qui <e déve oppent sur 121 m. 
On pénètre d'ici directemen vers la partie iniérieure de .a sale. Un 
escalier monumen al cenduit vers le foyer au premier é‘aze “où ‘’on 
accè.& aux ranzées supérieures de l’amphi‘héâire et à la galerie. 
Les portes en accordéon qui séparen le tond de :a saie au .uyer 
peuvent s'ouvrir comp.è emen , reliant ainsi ‘es deux volumes en un 
seul et donnant place à 500 spec ateurs debout. 

Les paces assises sont £e 1.700. 

Le théâire pouvant tour à our être le pôle d’attrac ion d’un 
maximum de specta eurs ou d'un nombre plus restreint, il semblait 
essen iel aux architectes d'éviter à toutes les occasions l'inconvénient 
psychologique pour specta eurs et acteurs d’une grande sa ie incom- 
plètement occupée. C'est pourquoi une étude extrêmemen poussée 
a été faite e: pour la première fois réalisée dans ce te complexité 
des possibilit’s de sub Xvision d’une grande salle de spectace en des 
vo'umes de contenance moindre. On a prévu un sys ème de rails 
guides parallè.es aux côtés de la sale er à la scène, sur :esquels 
g'issent des panneaux articul‘s enferman: se'on les besoins une frac- 
tion de la surtace. Ces panneaux sont norma.ement repliés can; un 
local aménagé sur le côté croit de la scène. Ainsi peuvent être 
ob enues des sales de 400, 600 cu 1.200 piaces (vor schemas). 

Une au re innova ion a été la création au-devant de la scène 
d'un important proscenium composé de 4 élémen‘s parallèles pouvant 
être manœuvrés ind'pendamment et: prendre différen es posi ions en 
hauteur ; réalisant soit une fosse d’orches:re, soit une extension de 
la scène (avec possibilité de mcn'er es décors ou sous-sol), soii 
encore en les plaçant au niveau: du parterre e‘ agrandissant ‘e nombre 
de places disponibles de 100. A cet effet les sièges sont piacés de 
façon escamotable dans ces pratiquables. 

La scène dispose d’une scène tournan'e de 21 m. de diamètre 
qui peu s déplacer ‘atéralement vers la droi‘e pour les changements 
de décors. Un système “e cotières. extrêm?ment complexe permet d2 
manœuvrer jusqu'à 40. décors simul anément. Une rampe d'accès 
permet d'amener un camion äirectement sur la scène, évi ant ainsi 
une manu'ention souvent pén ble dés décors. 

Les murs de la salle et le plafond ‘raités d'une façon con inue 
ont reçu un revêtement en panneaux d'érable verni, les sièges sont 
garnis d’un tissu à grand dessin dans la. gamme des roses. 

L'éclairage qui nous semble la partie la moins r'uss'e se compose 
d'un pafonnier en forme de caisson composé de dalles de verre 
sculp ées d’un aspect lourd e‘ passablement désuet, et d2 globes 
sur les côtés, suspendus à des consoles avec :2s fils é ectriques 
apparents. 

Le petit théâtre d'essai es‘ indépendant e‘ permet :&s répétitions 
et des spec acles in imes. Isol'e du re° e de l’édifire ret placée ‘a 
salle de répéti ions de l'orchestre, le th‘âtre servant égalemen: de 
salle 4e concerts. 


AP: 


DE HAUT EN BAS : ENTREE DU THEATRE 
ET HALL DU REZ-DE-CHAUSSEE AVEC UNE 
SCULPTURE DE BROR MARKLUND « THALIE ». 
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LUSTRE EN CRISTAL D'OREFORS DESSINE PAR 
acier laqués. 


AU-DESSOUS 
L'ARCHITECTE HEL!.DEN. 
DES 


CI-CONTRE 


DETAIL 
Parap 
Dal: 





L'ARCHITECTURE D'’AUJOURD'HUI 


LES POSSIBILITES DE SUBDIVISION DE LA 


1. Logement 
des éléments 
de cloison, 2. 
Pont roulant 
oour la mise 
en place des 
élémen's, 3. 
Voies de rou- 
lement des 
éléments. 


400 PLACES. 


800 PLACES. 


PLACES, 


CI-CONTRE : L'AVANT-SCENE, ON APERÇOI 
UN ELEMENT DE LA CLOISON MOBILE A L/ 
SORTIE DU « POSTE D’AIGUILLAGE ». 
AU-DESSUS : DETAIL DES ESCALIERS LATERAUX 
DE LA SALLE. 


SUR LA PAGE DE DROITE : DEUX VUES DE 
SAITE, ON APERCOIT AU PLAFNNIP LES RAI 
NURES DANS LESQUELLES COULISSENT 
PANNEAUX MOBILES. 





DT CPS UE QC 7 CPI 





L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI 


VUE DE LA SALLE DU THEATRE D'ESSAI. VESTIBULE D ENTREZ ET CAISSES. 


CI-CONTRE : COUPE SUR LE THEATRE D'ESSAI. 


1. Loges, 2. Scène, 3. Salle, 4. Cabine de projec:ion, 5. Foyer. 


KA 7 
Pa Le il 





DETAIL DE L'AVANT-SCENE : 1. Avan -scène, 2. Salle, 3. Niveau 
ce la scène en p:osceniutm, 4. Pcsiion pour mon ag2 ües siè3es 
supplémentaires pour le pub'ic, 5. Pcsition pour orchestr2, 6. Position 
pour mon'age des déccrs, 7. Niveau de la machinere, 8. Niveau 
des magasins. 


CI-DESSOUS : DETAIL DE LA PREMIERE 1RAVEE MOBILE DE 
L AVANT-SCENE AVEC TROU DE Suurrecur &f :4UES ESCAMO- 
TAB-ES DES SPECTATEURS. 


DETAIL DE LA CLOISON MOB'LE DE SEPA- 
RATION DE LA SALLE : 1. Raï dans les 
comb'es, 2. Fers ronds, 3. Charnière, 4, Lames 
de ‘bois, 5. Panneaux poreux type Isorel (épais- 
seur 12mm.), 6. Lames de bouleau vernies 
(épaisseur 16 mm.). 


A GAUCHE : DETAIL DE 
LA RAMPE D'ECLAIRAGE 
ESCAMOTABLE DE 
L'AVANT-SCENE AVEC 
COMMANDE A DISTANCE 
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LEIF. REINIUS,  ARCHITECFE 


Plon du rez-de-chaussée 


1. Entrée, 2. Vestiaire, 3. 
W.C.: Lavabo, 4. Réserve, 
F3 5. Cuisine, 6. Office, 7: 
Salle à manger, 8. Ter- 
rasse, 9. Serre, 10. Salle 
de séjour, 11. Studio, 12; 







È Patio, 13 et 14. Chambres 
ve de domestiques, 15. Pièce: 

. d'eau. 

ie 


Éx£ at 


Plan de l'étage 


1. Polier, 2. Chambre à! 
couchér avec alcôve,; 3, 
Bain, 4. Chambre d'arris, | 

Chgmbre des placards; 
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VILLA VASTBERGA 


CI-DESSUS : LA FAÇADE SUR JARDIN 
AVEC LA « SERRE ». 


CI-CONTRE : LE PETIT BATIMENT 
ANNEXE AVEC LES CHAMBRES DES 
DOMESTIQUES. 





ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI 


Si cer ains clima s tempérés permettent 
à l'aichi.ecte d'ouvrir largement la maison 
vers la nature, effaçant presque la sépéra- 
..n enre ie voiume construi e e jardin, 

en est pas de même dans le climat 

:ez rigoureux de la Suè:e. D'où l'essai 
ses crchi ec es de réserver à l’intérieur de 
a ma.scn, e à .’abri des in empéries, un 
espace aussi grand que possible à la verdure 
et aux tleurs. En parcourant la Suède on 
est impressionné par la place importante 
que tiennent, dans chaque habita ion, les 
p.an es et es fleurs, soigr es et entretenues 
avec une at en.ion amoureuse. 

C'est ainsi que la villa Västberga est 
construite autour d’une serre qui fai partie 
in égrante ïe la grande salle de séjour. 
La vie famiiale se déroue non pius autour 
du coin du feu, mais au contact permanent 
d'une végé ation abondante et qui forme 
un nouveau centre d’a traction du foyer. 
Ce jardin intérieur devient le pivot de la 
compositicn, et oute l’architec ure qui 
accompagne cette granäe cage vitrée ne 
tend qu'à la metre en valeur et à 
l'accen uer. 

A. P. 


LA GRANDE SALLE DE SEJOUR : À DROI- 
TE LE COIN DE VERDURE. SOL EN CAR- 
REAUX DE TERRE CUITE. 


CI-DESSOUS : LE SEJOUR VU DU BALCON. 
A DROITE LA CHEMINEE. 





BUILDING A ZURICH 


LE BLEICHERHOF 
PROF. O. R. SALVISBERG ?, ARCHITECTE 


Ce immeuble ccemmercial, une d:s 
œuvres d'un es melleurs Architec es 
suisses, comprend : au rez-de-chaus- 
sée : des magasin: et dépôts. De: 
garages e* réserves aux sous-sols, e 
des bureaux aux étag”s. Les e’caliers, 
ascenseurs et lavabos son‘ concentrés 
en deux b'oc5. Le mcd : e des ‘enê‘res 
a 1 m. 65, :imension adcp'ée en 
fonction ces surface; min:ma pour un 
bureau. 


CONSTRUCTION : Osaure en 
béton amé. La façcde a reçu un 
revê emen* d'él ments er pie:re re- 
constituée qu: formen coffraze pe:- 
du pour le bé‘on crmé. Les appuis 
de: fenêt-es sont en brique. 


Les châssis son en bois, seule la 
par ie supé-:ieure est ouvrante. 


Le: fenêtres des razacins ont une 
menuiserie en acier. 


Les colcnne- de 'a ga'erie ort éé 
revêtues de briquet es en terre cuite. 


Le revê ement de ‘a faça:ke est de 
cou'eur jan? pâle, les menu.series 
en bois sont bleues. 


























Dunes 





DEMI-PLAN 





REZ-DE-CHAUSSEE. 
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L'ARCHITECTURE - D'AUJOURD'HUI 


MOSAIQUE D'’EDOUARD PETTINEROLI. 


LES: ABATTOIRS DE LAUSANNE 


M. MAYOR ET CH. CHEVALLEY, CH. THEVENAZ ET E. REBOUX, ARCHITECTES 


EMPLACEMENT : 


L'emplacement des nouveaux abattoirs de Lausanne ne pouvait 
être plus judicieusement choisi. || réunit, en effet, toutes les condi- 
tions nécessaires à la réalisation d’un abattoir moderne. Le ravi- 
taillemen. de :’établissemen: en eau potable ainsi que l'évacuation 
des eaux us es qui s'effectue par le Galicien, transformé dans ce but 
en gros col.ecieur voûté à for e pente, sont ce magnifiques réussites 
techniques. Le raccoräement aux voies des C.F.F. a été des plus 
faciles à é ablir et s’est fait dans des conditions très économiques. 
Deux voies spicia'es et indépendantes desservent les abattoirs de 


VUE GENERALE DES NOUVEAUX  ABATTOIRS 
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CE LAUSANNE. 


la gare de Renens. Le bé'ail de n'importe queue s'ation peut être 
expédié cirectement en gare : Abattoirs Lausanne. 


+ 
RC 1 


Les nouveaux abat‘oirs de Malley, s'élèvent dans la zone 
indus riel:e, toute proche de Lausanne. L'usine à gaz, située à peu 
de distance, assure l’alimenta ion en eau surchauffée en circuit 
fermé, et en eau chaude en circuit ouvert. C'est là une des plus 
impor an es réalisations en technique d’abattoir, car elle garantit 
une hygiène parfaite ce la viande et faci:ite grandement le travail. 
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ee. 7 7" "7 


QUAI DE DECHARGEMENT. SUR CHEMIN DE FER 


FAÇADE EST HALLE DU  PETIT BETAIL 


ORGANISATION FONCTIONNELLE : 


Le problème de l’abattoir est complexe. Il y a tout d’abord 
les nombreuses circula ions : celle des véhicules qui amènent le bétail 
(gros ou petit, indigène ou étranger sain ou contaminé) puis celles 
destin‘es à la livraison de la viande. Ensuite il y a les circui s dits 
« sales » : déchargement et triage du bétail, affouragement et loge- 
men: des animaux. || y a enfin l'abattage avec tou'es ses exigences 
d'hygiène évacuation des sous-produits souillés, peaux, panses, 
sabots, et., qui doivent éviter tout con act avec la viande prête à être 
transportée aux frigorifiques, puis à l’étal (le circuit « propre »). Il 
s'agissait donc principalement de combiner une dizaine de circuits de 
manière à évi er tout chevauchement ou mouvement rétrograde et à 
assurer à ‘’usine une marche aussi rationnelle que possible. 

Les abattoirs de Lausanne présentaient une série impressionnante 
d'exigences supplémentaires qui n'avaient pas encore é:é entièrement 


DE GAUCHE A DROITE : CUVE 


D'ECHAUDAGE DES PORCS 


résolues ni appliquées ailleurs. C'est ainsi qu'il a été exigé un système 
de halles permet ant d'aba tre simultanément du bétai! indigène et 
étranger en évitant tout con'act en‘re ces deux catégories de bétail, 
ceci pour satisfaire aux exigences d’une loi fédérale sur les épizooties 
qui considère le bé ail étranger comme é ant toujours « contaminé ». 
La so'ution proposée permet en quelque sorte la division de l’abattoir 
en deux parties to‘alement isolées l’une de l’autre. Une autre exigence 
difficile consistait à créer un système de halles d’abattage pour le 
pe it bé'ail permettant de travai:ler soit « indiviellement », soit 
« industriellement », et, en outre, d’abattre dans la même halle les 
porcs et les veaux, alors que ces deux catégories d'animaux sont nor- 
ma'ement tuées dans des halles séparées et équipées d'installations 
mécaniques différentes. 


; RESSERRE ; ENLEVEMENT DES VIANDES. 
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L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI 


Ces circui's étant établis et ayant déterminé l'emplacement res- 
pectif des différents “léments de l’usine : quais, étables, parcs, halles 
d'abattages, frigorifiques, e:c., il falait préciser les dimensions, puis 
les volumes de ces élémen:s. Volume dont l'élément modulaire fixé 
par une manutention rationnel'e cons.itue la trame et détermine la 


REALISATION TECHNIQUE : 


Pour économiser le fer et le cimen:, le système de construction 
a été prévu mixe : les fondations, piliers et poutres sont en béton 
armé alors que les murs soni en briques de terre cuite hourdées au 
mortier :e rochite ; ils sont protégés à ‘’ex'érieur par un enduit de 
ciment et, dans leur par.ie inférieure, par des socles en granit du 
Tessin. Les ‘oitures sont en charpente couvertes de tuiles dies « fla- 
mandes ». 

L'attribu ion d'acier et de ciment accordée par l'Office féd‘ral 
de guerre ayant été de beaucoup inférieure aux quantités demandées, 
toutes les charpen es prévues en béton armé ont é é exécutées en bois. 
Le béton arm“, résistant mieux que :e fer ou le bois aux vapeurs qui 
se dégagent pendant l'exploita ion des abattoirs, s’imposait pourtant 
pour les grands sommiers des différentes halles. 


LES SOLS. 

Les sols intérieurs sont, à quelques excep ions près, exécutés en 
bé on « Kieserling ». Ce ciment donne un bé on compact et très dur. 
En outre, i! n’est pas attaqué par le sang, l'urine, l'acide caustique 
et d'autres matières employées cans les abaïitoirs. 


LES REVETEMENTS INTERIEURS. 


Les murs des halles d’'abat'age, iriperies et frigorifiques sont 
revê us à l’in érieur de faïence ingélives. A l'extérieur, l’'emp'acement 
destiné au chargement des viandes est protég par des planelles « Sie- 
gersdorf ». Ces matériaux présenient l'avantage d’être particu‘ièrement 
résistants aux chocs, aux acices et au gel. 


ECLAIRAGE NATUREL. 


Des sheds orientés au nord remplissent en ièrement les conditions 
requises en assurant une répartition régulière de la lumière sur toute la 
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Coupe transversale 
sur bâêt. machines 


A Salle de machines 
*B Sous-station S.E.L 
"E Forge 
9 Atelier 
E Avant-frigo petit bétail 
F Chambre froide petit bétail 
H Chambre locative 
u Chambre froide gros bétail 
K Avant-frigo gros bétail 
L Saloir 
M Dépôt pour viande congelée 
N Chambre de congélation 
P Passage 
R Frigoritère 
S Entrée d'air frais 
U Canaux d'air 
W Réservoir d'eau 
pA Canal pour conduites 
a Compresseurs d'ammoniaque 
b Booster 
c Condenseur d'ammoniaque 
d Ventilateur 
e Chauffage électrique 
f Filtre d'air frais 


Bât des machines | 


LIST JE donnent 1 


s-ructure, puis l'architecture qui en résulte. Architecture clusine sobre 
et simple où la préoccupation dominante a é*é de toujours montrer 
la fonction et le :ravail qui s'opère. Une usine dont les aménagements 
ex érieurs de pe‘ouses et d'arbres s'efforcent d'éliminer la sicheresse 
utilitaire. 


largeur des halles. Pour éliminer une condensa ion excessive sur les 
vitrages des sheds, ces derniers sont isolés et chauffés. 


INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. 

Le frigorifique est un élément essentiel d’un abat'oir moderne. 
Les installations se composent de 1 avan:i-frigo pour gros bétail et 1 
pour petir h'tail, 3 frigos avec cel'ules, 1 saloir, 1 chambre de congé- 
lation (—30° C), 1 frigo pour viande congelée (—18° C). La 
capacité iotale de ces locaux est de 350.000 à 400.000 kg. de viande. 


LES INSTALLATIONS THERMIQUES. 

La chaleur nécessaire pour les appareils, ‘’aération e l’élimination 
des buées, pour le chauffage des locaux et pour ‘’eau chaude es: fournie 
par l’usine à gaz qui se trouve dans le voisinage immédiat. Elle pro- 
vient en grande partie de la récupération de chaleur perdue. 


LES PORTES. 

Pour toutes les pories des ha:les d'abatiage, des resserres, du 
bâtiment de la triperie et de celui des machines, on a adop é le sys- 
tème « Plymax ». Grâce au fait que ces portes sont en ièrement 
revêtues d'aluminium, elles ne peuvent pas plus être a'taquées par la 
vermine que par l’eau, ou par autre liquie ou le gel. L’en retien 
est en plus très faci'e. 

Les terrassements ont été entrepris en janvier 1942. Les conditions 
de chômage obligeaient à suspendre les travaux d'avril en octobre. Ils 
ont été achevés en avril 1945 et ont donc exigé un travail effectif de 
dix-huit mois seulement. Ce qui est remarquablement peu pour une 
construction couvrant que'que 30.000 m° et d’un coût de près de six 
millions de francs suisses. 


(Les textes sont tirés de la publication « Les nouveaux abattoirs 
de Lausanne >» imprimée en 1945 par l'Imprimerie Vaudoise.) 
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Coupe longitudinale 
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Plan du 1er étage - Frigorifère 





Plan du rez - Frigorifiques | 


LE BATIMENT DES FRIGORIFIQUES 
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PLANS ET  COUPES. 
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LA FAÇADE SUD : À DROITE LA SALLE DE LECTURE AVEC TERRRASSE COUVERTE. AU FOND, LE MAGASIN DES LIVRES. 


La nouvelle bibliothèque cantonale tessinoise est un exemple 
type d’une bib io hèque moderne 'importance moyenne. Eile est 
destinée à un public varié, allant de l’ouvrier à l’é.udiant et au cher- 
cheur spécialisé, e comporte une salle de ‘ecture commune et des 
locaux pour études spéciales, en liaison avec le magasin des livres 
cont ‘agrandissement est prévu. 

CONCEPTS DIRECTEURS DE L'ORGANISATION de ‘édifice 
ie service de distribution constitue le cœur “le tout le système. En 
con act direct avec tous les services, il doit permettre un contrô.e 
visuel sur tout ‘e rayon de consultation et les services placés à 
l'entrée, ainsi que la salle d'exposition et la terrasse de lec.ure, 
réduisan ainsi le nombre cu personne: au minimum. 

SITUATION : Placé entre le Parc Ciani e: la place de gymnastique 
du lycée cantonal, le magasin des livres constitue un écran de pro ec- 
tion perme tant aux usagers de la bibliothèque de jouir du calme et 
de la verdure cu parc. 

LE MAGASIN DES LIVRES est conçu sur la base de mesures bien 
définies en fonction des conditions modernes de stockage de !ivres. 
l'éclairage se fait par la paroi Nord qui est entièrement en claus ra 
“e béton. Le magasin es: chauffé en hiver à une température maxi- 
mum de 12°. L'ossature en bé on armé est indépendante du reste 
du bâtiment en raison des charges importan:es qu'elle reçoit. 


LA SALLE DE LECTURE s'cuv:e vers le parc sur ‘equel conne une 
terrasse. Le lecteur dispose d’un espace cé erminé par l'emplacement 
des lampes de table, disposées de façon à éviter le reflet sur des pa- 
piers brillants. Un éclairage général discret est assuré par ‘es appli- 
ques sur les murs de a salle. Les plus récentes acquisi ions de la bib'io- 
thèque sont expos‘es dans des vitrines le long du vestibule d'entrée. 


PREMIER ETAGE : ici se trouvent des locaux particuliers 
d'étude et la collecion de livres £’art qui consitue une des 
richesses de la bibliothèque luganaise. Une salle es dédiée à Roméo 

anzoni, mécène local qui a fait don de sa bib'iothèque personnelle 
et a laissé un legs considérable en faveur de la nouvelle construction. 
L'appartement du gar“ien se trouve également à cet étage. 


BIBLIOTHÈQUE A LUGANO 


CARLO ET RINO TAMI, ARCHITECTES 


SCULPTURE EN ALUMINIUM 
FONDU DE REMO ROSSI. 
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PLAN DE L'ETACGE : 1. Logement 
du gardien, 2. Salle Romeo 
Manzoni, 3. Salle d’art, 4. Ma- 
gasin des livres. 
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE 

1. Hall d'entrée, 2. Vestiaires, 3. 
Exposition des nouveaux achats, 
4. Direction, 5. Bureaux, 6. 
Local ce prêt, 7. Cata‘ogue, 8. 
Salle de lecture, 9. Salle des 
expositions, 10. Terrasse de lec- 
ture, 11. Magasin des livres, 12. 
Téséphones, 13. Réduit. 


PLAN DU SOUS-SOL (Bibliothè- 
que populaire) : 1. Catalogue de 
la bibliothèque populaire, 2. 
Local de prêt, 3. Sal'e de lecture, 
4. Magasin à livres, 5. Dépôt 
et refuge antiaérien, 6. Local des 
machines et compteurs, 7. Chauf- 
fage, 8. Bois et charbon, 9. 
Chambre à lessive du garcien, 10. 
Cave, 11. Vestiaire, 12. Machine 
de l’ascenseur, 13. Locaux divers. 
(Exp. photo, reliure, etc.) 
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PLAN DE SITUATION : Au premier plan un lycée. 
La bibliothèque est située en bordure du lac de 
Lugano. 


AU SOUS-SOL sur'’levé sont réunis tous les services, un abri 
anti-aérien, et une complète installation pour une future biblio hèque 
populaire dont le fonctionnement devra êire en partie indépendant du 
reste de l'édifice. 

AGRANDISSEMET. 

Si l’on considère que la dotation d’une bib'iothèque peut cou- 
bler en 25 ans, on en déduit que les possibités d’agrandissements 
futurs doivent tenir une place importante dans la conception cès le 
début de l'établissement du projet. Deux possibilités ont été prévues : 
verticalement, par adjonction d’étages au bloc du magasin, et horizon- 
talement, par la construction successive de corps de bâtiment paral- 
lèles et semb'ables au bâtiment céjà exécuté. Ces nouveaux blocs 
seraient reliés par des passerelles aériennes au rayon de distribution. 
CONSTRUCTION. 

L’ossature et les parois sont en béton armé laissé brut de décof- 
frage ou bouchardé. L'isolation thermique est assurée par une paroi 
intérieure en briques avec un matelas “’air de 5 cm. 

Le chauffage est du type à radiation avec tubes noyés dans ‘es 
plafonds. Les conduits ont été calculés comme armature et participent 
au système porteur. Les sols sont « flottants » sur un matelas en 
laine de verre. Le toit est isolé par des plaques de liège et trois 
couches de papier goudronné posé à chaud. La couverture est en 
charpente de bois, en vue d’un réemploi en cas de surélévation. 


SCHEMA DE L'ORGANISATION. 


LEGENDE : 1. Salles d'étude, 
2. Magasin des livres, 3. Salle 
de leciure avec terrasse couverte, 
4. Distribution, 5. Catalogues, 6. 
Exposition, 7. Bureaux, 8. Vesti- 
bule, 9. Services Téléphone, 
Vestiaire, W.C. 
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Photo V. VICARI, LUGANO 
FAÇADE NORD : LE MAGASIN DES LIVRES. 


BIBLIOTHÈQUE CANTONALE DE LUGANO 





FAÇADE PRINCIPALE AVEC  L’ENTREE. 
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INTÉRIEURS 


DE LA BIBLIOTHEQUE 
CANTONALE DE LUGANO 


DE HAUT EN BAS : 
LA GRANDE SALLE DE LECTURE. 


LA DISTRIBUTION ET CONTROLE. 


L'ESCALIER EN BETON ARME VERS LES SALLES 
DU PREMIER ETAGE EST D'UNE ELEGANCE 
REMARQUABLE. 
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ENTREE DE L'ECOLE, PRECEDEE D'UN JARDIN. 
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ÉCOLE A ZURICH 


A. H. STEIiNER, ARCHITECTE DE LA VILLE 


Les études faites dans le domaine ‘ce la p“dagogie et ce la 
psychologie enfantine en Suisse ont acquis une réputation mondiale. 
On ne s’étonnera donc pas que le pays dispose d'une série :fécoles 
qui peuvent être considérées comme les modèles du genre en Europe. 

Dans no’re dernier numéro, nous avons eu l'occasion d'exposer 
‘es théories de Richar= ]. Neutra en matière de constructions scolaires, 
théories bases sur le principe que l'ambiance de l'école ne doit pas 
contraster brutalement avec l'ambiance de la maison familiale, mais 
que l’éco'e doit être en quelque sorte un complément, une extension 
du foyer familial. D'où condamnation des écoles type « usine » au 
même titre que de celles £u genre « palais » ou « musée ». 

L'école de Kornhausbruecke à Zurich relève certainement du 
type préconisé actuel'ement. Elle est, par son esprit de simplicité et de 
mesure humaine, la suite logique et effectivement le complément des 
très nombreuses habitations construites ces dernières années par la 
municipalité de Zurich, ont on ne peut qu'admirer l'activité lucide 
et entreprenante. 


L'école se compose de 4 ééments distincts : le bâ:iment des 
classes, avec dix classes de 10 m. 20 X 6 m. 50, et au rez-de- 
chaussée les salles communes pour élèves et professeurs ; le bâtimen: 
du gymnase (comprenant une salle ce 25 m. xX 14 m. 25 pour 
chaque sexe, l'école étant mixte) ; un pavillon qui conient la 
cantine, et enfin un pavillon servant de garderie d'enfan's. 

L'ossature est en béton armé, laissé ex’érieurement et intérieu- 
rement brut de décoffrage. Les allèges des fenêtres sont en maçon- 
nerie de briques apparentes, les fenêtres ces classes sont du type à 
guillotine en bois. Les planchers sont « fottants » avec revêtement 
de linoléum. Les plafonds des classes on reçu au pourtour un enca- 
drement par bande en matière absorbant le son et corrigeant efficace- 
ment l’acoustique. Toutes les menuiseries en bois sont laissées natu- 
relles et vernies. La couverture est en tuiles plates posées sur bardeaux 
en terre cuite. Les couloirs son “allés en Klinder. Le bâtiment du 
gymnase est éga'ement en béton armé avec une maconnerie de 
remplissage de 39 cm. 
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..PLAN D'ENSEMBLE DU REZ-DE-CHAUSSEE ET AU-DESSUS PLAN DU PREMIER ETAGE DU BATIMENT DES CLASSES. 
PLAN DE L'ETACE : 


1. Appartement du gardien, 2. Lavabos garçons, 3. Lavabos filles, 4. Classes. PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE : 
5. Cour de service avec goulot pour déchargement du charbon, 6. Séchoir à linge, 7. Descente à l'abri, 8. Garage à vélos, 9. 
Entrée, 10. Porche, 11. Dépôt, 12. Vestibule, 13-14-15. Professeur, 16. Classe de couture, 17. Salle ce réunion (chant). GAR- 


DERIE : 18. Vestiaire, 19. Cuisine,, 20. Cantine. COURS : 21, 22. Jardin botanique, 25. Agrès, 26. Jeux, 27. Récréation, 28. Jeux 
des petits, 29. Fontaine, 30. Caisse à sable. GYMNASE : 11. 


Matérie:, 2. W.C., 3. Entrée, 14. Moniteurs, 23. Gymnase filles, 
24. Gymnase garçons. MATERNELLE 31. Vestiaire, 32, Garderie, 33. Matériel. 











LE BATIMENT DES CLASSES ET LES 
PAVILLONS DE LA CANTINE ET DE 
LA CARDERIE. 











UN COIN DE LA COUR AVEC LES 
AGRES. 


ENTREE DE LA GARDERIE D'ENFANTS. 


ne. ne nn ce 
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ÉCOLE A ZURICH 


DE HAUT EN BAS ET DE GAUCHE A DROIÎTE : 


GCARDERIE D'ENFANTS, CLASSES. 


SALLE DE REUNION 


; GRAND VESTIBULE ; COULOIR DES CLASSES ; 
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EGLISE 


‘ 


1 


1 
BATIMENT ANNEXE, 4. 


2 


PLAN DE SITUATION ET COUPE TRANSVERSALE SUR LE TERRAIN 
NOUVELLE EGLISE, 2. ANCIENNE EGLISE, 


PRESBYTERE. 





DETAIL DE LA FAÇADE. 


CI-CONTRE 





ECHELLE DES COUPES : 


2 mm. par mètre. 
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ÉGLISE À ZURICH-ALTSTETTEN 


A GAUCHE : PLAN AU NIVEAU INFERIEUR. 
A DROITE : PLAN AU NIVEAU DE L'EGLISE. 


CI-DESSOUS, DE GAUCHE A DROITE : COUPE 
LONGITUDINALE SUR L'EGLISE, COUPE SUR 
LE BATIMENT DES CLASSES, COUPE TRANS- 
VERSALE SUR LES DEUX SALLES. 











VUE INTERIEURE DE L'EGLISE. 


Située dans une banlieue de Zurich, cette église, terminée en 
1941, a été construite dans le voisinage immédiat d'une ancienne 
chapelle, sur une petite colline de 5 m. de hauteur. Cette différence 
de niveau a permis à l'architecte de donner un accès de plain-pies 
à l’église située au niveau supérieur et à une salle communale placée 
au-dessous. 

L'entrée de l’église se fait par la petite place créée entre l’an- 
cienne église et le nouveau bâtiment et est accen:uée par une tour 
de 38 m. 60. 

La nef comprenant 905 places assises, elle est éclairée clans sa 
partie haute par des bandeaux vitrés, la pente du plafond contribue à 
la diffusion de la lumière. D'un côté une estrade surélevée de quelques 
marches et placée sous un plafond surbaissé forme bas-côté. Le 
chœur, traité avec la sobriété inhérente au culte protestant, est 
éclairé 'atéralement ; il comprend le jeu c’orgues et une chaire. 

Au-dessous de l’église se trouve une salle communale pour 550 
personnes avec une scène de 5 m. de profondeur et des pièces annexes, 
vestiaires, cabines pour appareils de cinéma et cuisine pour thés. 

Dans l'aile du bâtiment placé perpendicu'airement à l’église 
se trouvent sur deux étages trois salles ce classes, des salles de 
conférences et réunions, et l’appartement du gardien. 

Construction : L'ossature est en béton armé, le remplissage et 
les parois en béton ont reçu un revêtement extérieur en briques 
silico-calcaires apparentes, avec joints profonds. La tour est fondée 
sur une dalle de 88 m° de surface et de 1 m. 50 d'épaisseur dont le 
poids est de 230 tonnes. Dans la direction du balancement des cloches 
les murs sont massifs, en béton armé ; ailleurs en claustra de béton. 
L'élasticité de la tour est calculée pour un balancement latéral de 
8 cm. maximum. 

L'ancienne église a été très discrètement restaurée, et l’on ne 
peut s'empêcher de constater que malgré la netteté et la réalisation 
consciensieuse de l’église nouvelle, l'ambiance et le caractère religieux 
restent mieux exprimés dans ce modeste bâtiment du passé. 


A DROITE  : L'ANCIENNE EGLISE RESTAUREE. 
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L'AILE DES CLASSES ENCADRE LA PETITE PLACE. A DROITE L'AUVENT DE L’ENTREE DE L'EGLISE. CI-DESSOUS : LA CHAIRE. 


CI-DESSOUS : LA SALLE DE REUNIONS DE LA COMMUNE. DES PORTES EN ACCORDEON PERMETTENT DE LA DIVISER EN DEUX. 
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Photos WOLGENSINGER, Zurich) 


PISCINE A ZURECA 


REALISATION DE L'OFFICE MUNICIPAL DES TRAVAUX, EN COLLABORATION 
AVEC L'INSPECTION DE L'HYGIENE ET L'OFFICE DU CHAUFFAGE. 


ARCHITECTE EN CHEF : HERRMANN HERTER 
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SI BATIMENTS EXISTANTS PISCINE COUVERTE EZZA BATIMENTS PROJETES 


PLAN DE SITUATION : À GAUCHE, ETAT ACTUEL, A DROITE : PROJET D'AMENAGEMENT 


LEGENDE : 1. Rivière, 2. Rue, 3. Bains hommes existants, 4. Canal, 5. Terrain de jeux avec piscine en p'ein air, 6. Bassin 
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PISCINE A ZURICH 


FAÇADE SUR RUE : BATIMENT DES VESTIAIRES ET DU GYMNASE AVEC L’ENTREE PRINCIPALE 


CI-DESSOUS : FAÇADES SUR LE CANAL ET LE JARDIN : BATIMENT DE LA PISCINE. 





Commencée en 1938, après de longues 
études préparatoires, la Piscine cæ la Vi:le 
de Zurich (335.000 habitans) a éé ter- 
minée en 1941. Ce.te réalisation est proba- 
blement, au point de vue de l'équipement 
technique, la plus perfec.ionnée de tou:es 
les insta!lations semblables en Europe. Cer- 
taines dispositions sont des innovations très 
hardies et consti uent en quelque sorte une 
révolution complète, notamment en matière 
de chauffage et ce ventilation. 


Des proje's pour l'édification d'une pis- 
cine couverte pour la vile de Zurich qui ne 
disposait pas d’une telle installation étaient 
à l'étude depuis :rès longtemps : ces pro- 
jets, toutefois, er repris sur l'initiative “or- 
ganismes privés, étaient subordonnés à des 
considérations d'ordre commercial incompa- 
tibles avec le programme id‘al d’une ins al- 
lation impor ante te le qu’elle était souhai- 
tée par la municipali é, qui é ait consciente 
de la valeur d’une pareille réa'isation sur 
le plan social, éñucatif et sanitaire. C'est 
pourquoi ce fut fina'ement la Ville elle- 
même qui confia à ses services techniques 
et administratifs le soin d'établir les é udes 
et proje s de la piscine, et c'es: sous son 
con rôie direct et d'après ses projets que 
fut menée à bien la cons ruction. On ne 
saurait trop souligner :’efficacité incompa- 
rable et la hardiesse de ces services ano- 
nymes qui ont conçu e: réalisé une installa- 
tion des plus intéressantes, travai lant cens 
un esprit d'équipe et en liaison é roite avec 
- les services les p:us :ivers, pour abouir 
sans ambition « architecturale » à une 
œuvre honnête, discrète et admirablement 
organise. 


L'emplacement choisi sur des terrains 
appartenant à :a Ville est situé dans le 
centre, à proximité du quartier commercia: 
et %& dis ricts à grande densité de popula- 
tion. Le bâtiment est placé en bordure 
d'un cours d’eau et dans le voisinage d'un 
bain en plein air exis ant, e‘ l'emplacement 
a été étudie en vue de permettre ultérieu- 
rement la créa ion d’un cen re ‘2 délas- 
sement et de sports au cœur de la ville. 


Le bâtimen: es composé de deux parties 
distinctes : le tract des services et le ha: 
de la piscine. A l’encon re, es partis fré- 
quemmen: adoptés ailleurs, la piscine reçoit 
sa ‘umière non seulement par le plafond 
vitré mais encore par trois cô.$s largement 
ouverts au soleil. 


Le tracé des services est symétriquement 
divisé en côtés hommes et femmes. Dans le 
hall d'entrée se ‘rouvent la caisse et :'a 
dis ribution de linge, celle-ci reliée £irecte- 
ment à ‘a buancerie placée au premier 
sous-sol. Les vestiaires sont distribués sur 
trois étages. Deux é ages pour les adultes 
comprennent au total 96 cabines de désha- 
billage avec 320 placards pour ‘es vê'e- 
ments, ainsi que 40 cabines in‘ïividuelles. 
Au premier sous-sol se trouvent des vestiai- 
res col'ec‘ifs pour écoliers pourvus de 93 
armoires pour chaque sexe. La piscine 
peut donc accueillir simultanément 586 
personnes. 


Les sal'es de douches qui donnent accès 
à la piscine comprennent 43 douches pour 
chaque sexe. , 


DE HAUT EN BAS : ENTREE ; ESCALIER 
VERS L'ETAGE ; LE CAFE ; LE GYMNASE 
(AVEC PORTE ACCORDEON PERMET- 
TANT LA SEPARATION EN DEUX). 
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Au-dessus au hall d'entrée est am=nagé 
un café-bar qui peut recevoir 120 consom- 
mateurs. Îl est relié par un monte-charge 
avec la cuisine au sous-sol. Lors dés com- 
pétitions sportives, le café donne accès aux 
balcons des spectateurs pour lesquels 1.000 
places ont été aménagées. SRE 

Le deuxième étage est entièrement 
occupé par une salle de gymnastique de 
44 m. ce long sur 11 m. de large, et qui 
peut être divisée en deux parties par des 
portes pliantes. Cette salle est mise à la 
disposition de clubs, associations sportives 
et écoles. 

Le ha:l de la piscine a une longueur de 
58 m. sur 22 m. de large et contient le 
bassin de 50 m. X 15 m. cont la profon- 
deur va de O m. 90 jusqu’à 3 m. 50 au 
centre. La capacité d'eau du bassin varie 
de 1.600 m: à 1.900 m: pour les compiti- 
tions de na'ation et machs de water-polo 
La hauteur sous plafond est “e 10 m. 5C 
Face aux tribunes au centre est placé le 
sautoir de 3 m. et 1 m. Une installation 
d'éclairage sous l’eau est prévue. Le pla- 
fond comporte une verrière spécialement 
étudiée pour amoindrir les effets sonores. 

Les grandes fenêtres de la piscine sont 
coulissantes, avec menuiseries en bronze, 
celles des vestiaires en acier, les autres 
en bois. 

L’ensemb'e <e la construction est en 
béton armé avec enduit, la couverture de 
la piscine en charpente métallique. 

Le bassin est constitué par une cuvette 
à parois minces de 7 cm. d'épaisseur en 
béton de haute résistance (400 kg/1 cm:) 
avec | (7 de Plasciment par poids de 
ciment. Cette cuve est étanche et repose 
sur une da:ïle de béton arm qui, au centre 
du bassin, est coulée à même le sol. Le sol 
et le soubassement de la piscine sont revêtus 
en carreaux de grès. 


INSTALLATION DE CHAUFFAGE 


Cette insta:lation, l’une des plus remar- 
quables existant actuellement, se compose 
principalement d’une puissante installation 
de thermo-pompes et d’une chaudière élec- 
rique (1). 

L'installation devait remp‘ir quatre tâches 
distinctes 


1° Chauffage de l'eau du bassin. 


Le renouvellement de l’eau du bassin se 
fait par l’eau en provenance d’une usine 
électrique située à proximité où l’on pren: 
de l’eau réchauffée ayant servi au refroidis- 
sement de transformateurs. Pour maintenir 
l’eau à la température de 28° on en envoie 
une partie dans une circulation où elle 
passe par un é'ément du groupe des pompes 
à chaleur. 


2° L'eau des douches- 


On utilise par jour 130 m: à 45° pour 
les douches et autres installations de lavage. 
Ce volume est r“chauffé la nuit avec le 
courant à tarif ré£uit par 2 thermo-pompes. 


3° Chauffage du bâtiment. 


Le chauffage est prévu pour une tempé- 
rature minima extérieure de — 20°. Dans 
cette éventualité 600.000 cal./h. sont 
nécessaires et une température d'eau au 
départ de 50°. 


4° Compensation des déperditions. 


Les déperzitions de chaleur occasionées 
par le lanterneau vitré de :a piscine ont 
nécessité  l’ins'allation d'une chaudière 
élecirique de 2.000 KW. Cet élément sert 
également à réchauffer l’eau du bassin 
lors du remplissage mensuel de la piscine. 


(1) Pour la description de ce système 
voir Particle sur La pompe à chaleur 
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE : 1. Vestibule, 2. Caisse, 3. Linge, 4. Soins 


méciicaux, 5. Bureau, 6. Déshabil'age, 7. W.C. et accès aux é'ages 8. 
Douches, 9. Bassin, 10. Parking. 
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PLAN DU PREMIER ETAGE : 11. Café, 12. Toilettes, 13. Personnel, 14. 
Galerie des specta‘eurs. 








PLAN DU DEUXIEME ETAGE : 15. Salle d culture physique, 16. Cloison 
pliante, 17. Toilettes, 18. Matériel, 19. Ventilateurs, 20. Plan du plafond. 
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PLAN DU PREMIER SOUS-SOL : 21. Cabines moniteurs, 22. Vestiaires 
écoliers, 23. Douches, 24. Toilettes, 25. Buanderie, 26. Cuisine, 27. Batteries, 
28. Dépôt, 29. Venti'ation, 30. Matériel, 31. Ventilateurs, 32. Distribution 
force, 33. Puits, prise d'eau, 34. Réservoir d'eau, 35. Bassin, 36. Réservoir 
d'eau chaude, 37. Réservoir d'eau po:luée, 38. Galerie des canalisations, 
39. Filtrage, 40. Chlore, 41. Appartement gardien, 42. Evaporateur. 
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PLAN DU DEUXIEME SOUS-SOL 
Commandes, 45. Pompes, 
48. Rivière. 


43. Salle des pompes à chaleur, 44. 
46. Tableaux de contrôle électrique, 47. Atelier, 
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COUPE LONGITUDINALE. 
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20 millions de calories sont alors néces- 
sSaires, qui sont fournis par la chaudière 
en utilisant l’eau en provenance de la sta- 
tion électrique. Durée de chauffage des 
1.600 ms : 12 heures. 

Le système général de chauffage est par 
radiation. Les serpentins ont été placés dans 
les planchers, les plafonds et les murs et 
piliers lors de l'exécution de gros œuvre. 
Pratiquement toute ‘la surface intérieure 
participe ainsi au chauffage. En raison de 
ces grandes surfaces radiantes J'eau de 
chauffage a pu être maintenue en moyenne 
à 35° seu‘ement. Par très grand froid 
50° n'ont pas été dépassés. 

Entre le plafond vitré et le lanterneau 
est suspendu à l'air libre un système de 
tubes chauffants disposés sur trois rangs 
superposés. Cette partie est indépendante 
du système général et est alimentée avec 
de l’eau à température plus é‘evée. Cette 
aisposition évite toute formation d'eau de 
condensation et de refroidissement par le 
haut du hall. 

Les températures suivantes ont servi de 
base aux calculs du chauffage : 


Salles de couches et bassin : 25° 


Vestiaires, couloirs, etc. 20 
Vestibule, W.C., bureaux : 20° 
Salle de culture physique : 18° 
Cuisine, buanderie :. 1 


VENTILATION ET DESHUMIDIFICATION 


Le vo:ume d'air de la piscine étant de 
13.500 ms“, on a estimé qu'il était néces- 
saire de renouveler le volume total d'air 
deux fois par heure. C'est-à-cire 27.000 
mètres cubes et 45 m: par peisonne. De 
l'air frais pris à l'extérieur est filtré, ré- 
chauffé à 28° et envoyé par ventilateur 
dans des gaines distributrices placées sous 
les fenêtres de ‘a piscine, d'où l'air sort 
à 22°. 

L'air repris au plafond est envoyé au 
dehors. Lors des journées froities en été, 
alors que le chauffage général ne fonc- 
tionne pas, il est possible de chauffer la 
piscine en circuit fermé avec l'installation 
de ventilation. 

Le volume d'air des vestiaires est renou- 
velé 3,5 fois par heure, celui des vestiaires 
des écoliers 4,5 fois. La reprise d'air dans 
ces locaux étant ca:culée de 20 C7, plus 
faible que les arrivées, il en résulte une 
surpression dans ces locaux qui empêche 
la pénétration d'air humide en provenance 
de la piscine et des douches. 

Tous les autres locaux ont ces inslal- 
lations de ventilation similaires calcu'ées 
en fonction de leur destination. Chaque 


rircuit est indépendant et contrôlé auto- 
matiquement. 


A. P. 











LEGENDE : 1. Réservoir d'eau de puits, 
2. Réservoir c'eau chaude, 3. Filtres, 
4, Appartement gardien, 5. Sg'les 
des pompes, 6. Réservoir d'eau pure, 
7. Canalisation, 8. Réservoir d’eau pol- 
luée, 9. Terrasse, 10. Rivière. 
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L'ARCHITECTURE 


VESTIAIRE. Le public se déshabille dans des cabines à dou- 
ble: nor es et cépose ses vêtements dans des armoires indi- 
viduel'es. 


Une brochure éditée par la Municipalité de Zurich contient 





D'AUJOURD'KUI 


SALLE DE PROPRETE. Douches et pédiluves sur banqueites 
avant accès à la piscine. 


une documentation très complete sur cette réalisation- 


CRACHO:R. Pièce en grès encastrée FONTAINE D'EAU  POTABLE. SECHOIR A AIR CHAUD POUR LES 


ce raccordant exactement aux carreaux 
du revê.ement. 


CHEVEUX. 

















Le principe de la pompe à chaleur est connu et appliqué depuis 
une cenaine d'années. || a ét décrit par Lord Kelvin dès 1852. 
Depuis, son app'ication à l'indus rie du froid s’est généralisée et 
fonctionne actuellement dans des milliers d'installations. 


La thermo-pompe permet d'u'iliser pour les besoins du chauf- 
fage, la chaleur contenue à l'é at latent dans ‘es rivières, les lacs 
et les nappes souterraines. Si ce problème de l'utilisation des cha- 
leurs ambian’es n'a été repris et résolu définitivement que très 
récemmen:, cela tient beaucoup moins, comme on le croit g“nérale- 
ment, aux difficultés de l'heure présen e, qu'aux progrès récents, 
scientifiques et techniques, réalisés äans le domaine du froid et du 
chauffage. L'essor prodigieux pris ces dernières années par les 
machines frigorifiques a permis la cons“ruction de pompes thermi- 
ques puissantes, à des prix avan ageux. On conita‘ait paral'èlement 
à cela une heureuse adaptation des appareils de chauffage aux 
exigences particulières de la thermo-psmpe e”, on trouvait avant 
tou* d'heureuses combinaisons permettant d'alimenter ces chauffa- 
ges existan s par des pompes thermiques. 


SOURCES DE CHALELR : 


La condition essentielle pour une installation de chauffage par 
pompe à chaleur est de disposer d'une source de chaleur naturz'le 
perme tan‘ de la « pomper » un niveau bas à un niveau plus 
é'evé. Les ins allations de thermo-pompes qui fonctionnent aujour- 
d'hui, soutirent généralement cete chaleur de l'eau d'une rivière. 
Il n'es* cependant pas n'‘cessaire que la thermo-pompe e'le-même 
coit installée cu bors de l’eau. Pour réaliser ce pompage. il est b'en 
entendu nécessaire de sposer en dehors des ins'allations méca- 
niques appropriées, d'un apport d'énergie (électricité ou combus- 
tible). Mais. l’u i'isa ion de cette énergie se fait dans des condi ions 
b:aucoup plus avantageuses que dans les procédés ‘2 transformation 
directe d'énerzie en cha'eur. C'es“-à-dire que dans une telle instal- 
lation un KWh ne reprisSerte pus seulement 860 calories, mais un 
multiple, par exemple 2.000, 5.000 calories ou même plus. Ainsi, 
la thermo-pompe de chauffage n'emploie qu’une fraction de l’éner- 
gie “'ectrique que nécessiterait un chauffage élec rique direct, 
parce qu'elle emprun'e à l'ambiance de la chaleur gra uite, qu'elle 
reni utilisable en la pompant à un niveau de température supérieure. 


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT (VOIR SCHEMA CI-CONTRE) 


Par l'aspiration d'un compresseur, un agent frigorifique (par 
exemple de l’emmoniac à 3 a‘m. e 0°) placé dans un évaporaterr 
qui est plongé dans une rivière, est tranformé en vapeur à 0°C. 
L’évaporation absorbe ce la chaleur emprun’ée à l'entourage immé- 
diat, l’eau ïe rivière, abaissant celle-ci par exemple de 3° à 2°C. 
Lorsque la compression a teint 17 atm, la chaleur produite par le 
travail ‘u compresseur, join e à celle extraite de l’eau, se transmet, 
du fait de la condensation de l’ammoniac, à une température de 
45°C :i-ns un condensateur, à l'eau que l’on veut chauffer et dont 
la tempéra‘ure peu‘ ainsi passer, par exemple, de 35° à 42°. Cette 
eau de circulation de chauffage est alors normalemen‘ envoy‘e dans 
des radiateurs. Ici comme dans les machines frigorifiques, ‘’ammo- 
niac après liquéfac ion revient en circuit fermé à l’évapora’eur en 
passant par une vanne de déten e et se refroixissant de 45° à O°. 
Ainsi, par l'élévation de 0° à 45° de la chaleur gra’uite que 
contenai: l'eau d= rivière on extrait de celle-ci 2.140 calories/KWh. 
à ajou'er eux 960 ca'ories/KWh. fournies au moteur du compres- 
seur. Le chauffage par pompe à cha'eur demande ainsi 3 14 fois 
moins de courant que le chauffage électrique <irect. 


Il est vrai que les températures ces sources na'urelles de cha- 
leur varien* au cours de l’année, ce aui a une forte répercussion sur 
l'exploitation des pompes à chaleur. 


Si l'on comorre la pompe hydraulique et ‘a pompe thermique, 
on cons ate que l’én2rgie absorbée dans les deux cas augmente avec 
la différence de hau eur ou de température qu'il s'agit :i2 vaincre. 


APPLICATION DE LA THIRMO-POMPE AU CHAUFFAGE PAR 
RADIATION. 


Il r‘sul'e que le principe de ‘a ‘hermo-pompe s'adap‘e par‘i- 
culièrement bien au <système de chauffage utilisant de l’eau à basse 
température, tel que le chauffage par rayonnemen:, Les figures 
3 et 4 expliquent ‘es aoplica‘ions possibles e* comparées d’une 
thermo-pompe à un chauffog: par rayonnement e* à un chauffage 
central classique. Ces graphiques se basent sur les variations annuel- 
les des tempéra’ures e‘ ce la source de chaleur pour le cas de 
Zurich. Dans la figure ci-dessus le point F, par exemple, indiaue au’il 
existe 110 iours avec une ‘empé-a ure moyenne de + 4°, e* le point 
G qui représen'e la limite de chauffage sigrifie au'cn a 209 inurs 
avec une ‘empérature ex érierrre moyenne inférieure à “+ 10°. Il 
faut d=nc chouffer pendant 200 jours par an, alors que la puis- 
Sance de chauffage dépasse la moitié de la puissance maximum 


(*) Cet arti-le et Les ilustrat'ons qui l’'accompagnent ont été 
extrait; d'une série d’étrules de M. A. Ostertag, parues dans les bro- 
chures traitant des « Pompes à Chaleur » éditées par la Société 
Escher-Wyss à Zurich. 
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> Température de cnaultage au condenseu 





Les cœfficients de puissance - multiples de la puissance 
calorifique d'une thermo-pompe, par KWh d'“nergie é'ec:ri- 
que conscmmée, si on les compare au chauffage élec rique 
direc* - 3iminuent à mesure que la différence de tempéra.ure 
que doit vaincre le compresseur augmente. 













Les chauffages par rayonnement permellent de real 
ser, par suite d2s basses temperatures de l'eau de 
Chauliage, des thermo-pompes d'un degré élevé d'ut: 
hsanon, et dont le lonchonnement, du lat des basses 
températures de cnaullage, accuse des chittres spéc: 
tiques de puissance élcvès 


Î Jours 


ESCHER wYss 
Emrsaa 


sont élevées 


50e C de température 
ce départ au chaufiage 


Les fréquences des tempé- 


ratures 1ntervenant äu COUrS 


d'une période de chaul 


fage, permettent de déter 


muner, Sous forme des sur 


iaces hachurées, les quan- 
tités de chaleur nécessaires 
au chauffage. 


La répartition de ia capa- 
cité de chauffage entré 165 
thermo-pompes et l'installa- 
ton complémentarre permet 
d'obtenir des installations 
de thermo-pompage à co- 
efficient d'utilisation très 
élevé. 

Æ. Pompage thermique + 
NI Chauffage complémentaire 


—+ lempératures extérieures — 


pendant 40 jours seulement. La surface hachurée encadrée par DZ 
et Ti-Ta, au point F, est proportionnée à la chaleur dissipée pen- 
dant le temps DZ à l'air ambiant et que le chauffage <oit compenser. 
La surface circonscrite par la courbe de fréquence et les ordonnées 
Ti représente les besoins de chaleur d’une saison de chauffage, 
alors que le rectangle circonscrit par les ordonnées Ta — —-20° 
et Ti — “+ 18° donne la quantité de chaleur fournie, en plein 
service permanent, par le chauffage. Le rapport entre ces deux 
surfaces aïtteint, par exemple, pour Zurich le chiffre &e 0,22, 
c'est-à-dire qu’un chauffage calculé pour — 20° à l'extérieur ne 
srait utilisé qu'aux 22 % seuement. Ce faible pourcentage est 
évidemment très défavorable, en “gard aux frais de première ins‘al- 
la'ion é‘evés que nécessite un chauffage par thermo-pompage. Mais 
les conditions s'am“liorent si la thermo-pompe n'est prévue que pour 
la moitié de capacité de chauffage environ, les pointes des jour- 
nées très froides é‘ant a'ors fournies par un chauffage complémen- 
faire à combustible. Dans notre figure la puissance maximum de la 
thermo-pompe à été supposée comme étant de 0.5, 10: Kcal/h. 
Ce te puissance suffit à couvrir les besoins du chauffage pour les 
tempéra ures extérieures Comprises entre + 10° et + 1°. On 
constate, en comparant ‘es surfaces, que le “egré d'u'ilisation du 
chauffage par thermo-pompage devient beaucoup plus favorable et 
atteint environ 41 %. Le chauffage de pointes n'a plus à couvrir 
que ‘a quantité de chaleur &“limitée par la surface à hachures 
verticales, qui représente le 4,7 % seulement des besoins totaux. 
If ne fonctionnera que très rarement, et peut ê‘re construit le 
plus simp'ement possible. Son rendement ne joue plus qu'un rôle 
secondaire. 


L'évaluation des besoins en énergie demande l'ex'ension du 
calcul sur toute la période caisonnière de chauffage, en se basan* 
sur ‘es variations réelles de la température extérieure et de celles 
de la source de chaleur. Ces calculs sont compliqués du fait qua 
ces températures son“ toutes deux sujet es à de fortes variations 
et qu’une simp'e évaluation basée sur la fréquence des temp“ra‘ures 
ne serait ici pas admissible. Pour les con‘itions normales, le chiffre 
spécifique de puissance, pour un chauffage par rayonnement, est 
situé en're 4 1/2 et 5. 


RACCORDEMENT A UN CHAUFFAGE EXISTANT. 


Le problème du raccordement possib'e d'un chauffage central 
existant et d'exécution usuelle à une thermo-pompe ne peut être 
à priori résolu par un oui ou par un non. || est en effet lié étroi- 
#ement à la question des dépenses à investir, en même temps qu’à 
la création possible de « groupes “ee chauffage » appropriés. Des 
études approfondies cans chaque cas permettront ‘2 juger de l'éco- 
nomie possible d’une telle installation. 


CI-CONTRE : Tableau compara if montrant les améliorations 
économiques du chauffage par thermo-pompe en combinaison avec 
le chauffage classique ou avec les réchauffeurs d'air ou par l’utili. 
sation des eaux £'échappement. 
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Chauffages centraux 
méximale de 90° au 
l'instaliaion complémentaire do:t 
node très troide, 
pompe lournil 
à température à là chaudière esi basse, Ou quand 
les températures de 


90e C Température de 
départ à la chaudière 


Températures extérieures 


Avec une 


départ 


tempéralure d'eau 
de la chaudière, 
lournir, en pé 
la puissance lotale La irermo- 
une lorte part de là chaleur, quand 


Chauffages d'ateliers. Peuvent être avec a.an- 
tège combinés avec un chauffage per air 
chaud, et fournissent alors, pour une capacité 
de chautlage de 56,5%, seulement, le 98,9% 


de la chaleur 


travail des tnermo-pompes 


Aûs C Température au départ 
ne la cnaugière 


ÉTUDE DES CAPACITÉS DE CHAUFFAGE 


Î Jours 


170 


+5 +10 t3=+15°C 


_— Températures extérieures 


| 
1 


1. Evaporateur à ruis- 
sellement, 2. Thermo- 
pompe, 3. Condenseur, 
4. Chauffage compl:- 
mentaire au charbon, 
5. Prise d'eau, 6. Pom- 
pe pour l’eau, 7. Dis- 
positif de ruissellemen , 
8. Evacuation de l'eau, 
9. Séparateur, 10. Re- 
froidissement ‘1 com- 
presseur, 11. Réglage 
par étranglement, 12. 
Pompe de circulation de 
l'eau de chauffage, 13. 
Condui'e d'alimentation 
du chauffage, 14. 
Chauffage par rayonne- 
mert, 15. Conduite cie 
et’ 4r de l’eau de chau- 
fage. 


| Rapport 
des prix 


Oantites de 
Puissance de | e 
| chaleur - 
raccordement”")|, : 4 

| fournies pa [paritaires 
| | 


l'kg 
charbon 
1 kWh 


hsation 
Installation 


de chauffage 


Chittre de 
puissance 


Chauffage par rayonnement 
Thermo-pompe seule 


Thermo-pompe ave 
chauffage complémentaire 


Chauffage central 


Température usuelle de l'eau 





Basse température de l'eau +) 





Chauffage: d'ateliers 


avec pointes de chauffage 
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Préparation d'eau 
chaude 


Avec thermo-pompe seule 





0,74 
0,74 


100 
pendant toute] 50 


le plus souvent 








Avec chauffage complément. 











l'année 


1) En *% de la pleine puissance de chauffage maximum, pour une température 
extérieure de —200C, 


:) En + des besoins totaux de chauffage, annuellement 


*) Indique le rapport des prix, pour lequel les frais d'exploitation du chaut- 
tage par charbon et par thermo-pompage sont égaux 


‘) Avec surifaces de radiation très larges ou augmentées 
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INSTALLATION DE CHAUFFAGE PAR THERMO-POMPAGE DE 
L'HOTEL DE VILLE DE ZURICH 


Première ins'allation utilisant des évaporateurs placés à distance, 
plongeant dans la rivière Limmat et fournissant la chaleur nécessaire 
au chauffage des 5 bâtiments, La répartition de la production <2 
chaleur en re 4 compresseurs, permet d'adapter judicieusement cette 
oroduction aux besoins momentanés, tout en maintenant un rendement 
élevé. 


, 





Fig.1 Hypothèse sur la-  100°C: 
quelle sont basés les 
calculs relatifs au 
chauffage des bâti- gp 


ments administratifs de 
la Ville de Zurich: La 
capacité maximum de 
l'installation thermique 
existante exige une 
température de départ 
de 909 C. A une tem- 40 
pérature de départ de 

40e C la thermopompe 
produit les 210%, et à 20 
509 C le 360% du ma- 
ximum de chaleur 
nécessaire. 

t, température de l'eau 
de chauffage au départ 
tRtempérature de l'eau 
de chauffage au retour 
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OQ 20 40 60 80 400 420 #40 460 480 200 220 -20 


45 0 -6 O0 +5 +10 +15 
Journées de chauffage Température extérieure 
Fig. 3 Fig. 2 
Fig. 2et3 Jusqu'à une temperature extérieure de +6,39 C, l'instal- 


lation de thermopompes des bâtiments administratifs de Zurich fournit 
toute la chaieur nécessaire, sans que la température de l’eau de chaut- 
fage dépasse 400 C au départ Son élévation jusqu'à 50% C permet de 
couvrir intégratement les besoins du chauffage jusqu'à —19 C de tem- 
pérature extérieure. La part de chauffage incombant aux thermopom- 
pes, est figurée par la surface hachurée au diagramme de gauche. En 
combinant pendant les jours les plus froids le chauffage par thermo- 
pompes avec le chauffage au charbon, on arrive à couvrir entière- 
ment les besoins de la saison La participation des pompes thermi- 
ques est de 880. 


CI-CONTRE : LE CONDITIONNEMENT INDUSTRIEL DE L'AIR 
permet de réaliser des contitions déterminées d'humidité et de tem- 
pérature de locaux de schage. L'air refroidi dont l'humidité aug- 
mente est soumis à un fort abaissement de température cians l’évapo- 
ra'eur d’une thermo-pompe, ce qui entraîne une condensation de l’eau 
en 2. L'air froid est à nouveau porté, dans le condensateur, à la tem- 
pérature nécessaire au local 1. Les compresseurs fonctionnent simul- 
fanément comme thermo-pompes et comme machines frigorifiques, la 
chaleur étant soustraite par le cycle lui-même, grâce à quoi, cette ins- 
tallation consomme 4 fois moins d'énergie qu'il n’en fau£rait pour 
réaliser le chauffage électrique direct. 
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Une instailation de chauffage par thermo-pompage a été étu- 
diée et installée cans l'Hôtel de Vil'e de Zurich qui comprend un 
groupe de cinq bâtiments d’aäministration. Pendant l'hiver, un éva- 
porateur est a‘imenté par l’eau de la rivière qui se refroidit. La 
aaleun ainsi soustraite est transmise au condenseur, après avoir 
traversé le compresseur, et passe ensuite à l’eau de circulation de 
chauffage, qui réchauffe à son tour l’eau d'un réservoir d'accumu- 
‘ation, En été, on fait au contraire refroidir dans l’évaporateur à 
0° C l'eau prise à 8° C dans le réservoir, alors que la chaleur 
d'échappement du compresseur à 25° est abandonnée au con‘enseur, 
‘equel est alimenté par de l'eau de refroidissement à 15° prise 
dans la rivière. Par simple manœuvre de robinets et de vannes 
la même installation sert ainsi au chauffage en hiver et au refroi- 
aissement en été. 

Ce sont les résultats obtenus avec cette première grande instal- 
lation mise au point en Suisse qui incitèrent la municipalité Zuri- 
choise à équiper de thermo-pompes la grande piscine couverte de 
Zurich, et dont le fonctionnement est exposé plus loin. D’autres 
installations très importantes ont été réalisées pour l'industrie suisse 
et de nouvelles applications sont en voie d'exécution pour de grancs 
ensembles en construction. 


PREPARATION D'EAU CHAUDE. 

Une application importante de la thermo-pompe est celle de la 
préparation de l'eau chaude. Il existe deux possibilités de principe 
la première consiste à utiliser un compresseur à plusieurs étages, 
chaque étage étant muni de son propre condenseur. L'eau à chauf- 
fer circulera alors successivement à travers les condenseurs, qui, 
pris individuellement, fonctionnent chacun à une température diffé- 
rente, et par suite à la pression correspondante à chacune d'elles. 
La deuxième possibilité interviendra partout où il s’agit d'’équilibrer 
la consommation c'énergie é'ectrique, par utilisation d'énergie de 
nuit à bas tarif. Elle consiste en une accumulation de chaleur, 
pendant les périodes de faib'e charge du réseau électrique. A l'ex- 
piration de la période de haut tarif, par exemple,l le soir, on com- 
plète le remplissage cu réservoir par une quantité d'eau froide 
correspondant au besoin présumé, et qui s'y mélangera avec l'eau 
restante, de sorte que la température moyenne atteindra, par exem- 
ple, 20°. La thermo-pompe entre alors en fonction et l'eau froide 
circule par passage à travers le condenseur. 

CONDITIONNEMENT DE L'AIR. 

Signalons ipour terminer que ïes thermo-pompes permetfent 
également de réaliser économiquement le conditionnement industriel 
ce l'air et ce dans des conditions déterminées en ce qui concerne 
l'humiditbé et la température des locaux. 


* 


Il parait d'ores et déjà certain que la thermo-pompe réussira 
grâce à sa perfection actuelle, à maintenir les positions acquises 
vis-à-vis des chauffages à charbon, même lorsque les difficultés de 
l'heure présente auront cessé d'exister. En utilisant des combustibles 
qui sont emp'oyés dans la majorité des cas pour produire de la cha- 
leur, nous vivons sur notre capital. L'énergie hydraulique serait 
comme une revenu constant. La pompe à chaleur permet d’épargner 
le capital et de mieux utiliser le revenu. 
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UNE APPLICATION DE LA POMPE A CHALEUR : 
LA PISCINE COUVERTE DE ZURICH 


SCHEMA DE L'INSTALLATION CI-DESSOUS 


Le chauffage des locaux s'effectue par rayonnement 1, combiné avec un chauffage par 
air chaud 2. Les deux chauffages sont alimentés par une circula‘ion d’eau chauce, qui es 
pcrtée à ‘a température nécessaire par les 3 thermo-pompes, III à V au max., avec conden- 
seurs co:responden s 3, la chaïeur est soufflée direc ement de l'eau ‘ie la rivière par des 
évapora‘'eurs 4 à tubzs très inclin5s. Pour la [réparation de l’eau chaude servan aux douches, 
on fait marcher pendan la nuit ‘es 2 compresseurs le 1l, en utilisant un acsumulateur d'eau 
chaude 5. Dans cette opération, l’évapora eur à ruisseilement 6 utilise la chaleur résidue le des 
eaux d'échappement à hau‘e ‘empérature aui - n récit’es dans le rés2rvoir 9 p -ve-an ‘e la 
piscine 7 e: des douches 8. Une seule unité de ces 2 compresseurs suffit pendant ‘a j:u-née 
à main‘enir la température du bassin de na a ion 7, ce qui s'effectue par br:ssaze en circ:i 
fermé, à travers l'évaporateur à ruissellemen 6 fonc ionnant avec l'eau du S=hanz2ng cb2n. en 
soustrayant à la rivière la chaleur qu'ele con‘ient. Pour le chauffage mensuel rapide : l'eau 
| fraîche de la piscine, cn a prévu en ou re une chaudière électrique 10, avec éch=ngeur ce cha 


‘eur 11. Cet e chaudière sert en même temps a1 chau faze com: émen.ai e en cn e- = r'odc 
de grands froics. et à l’alimentation en eau plus chau2, de quelques au res points ce cn om 
ma ion ; il en résulte que la capacité de chau:fage des thermo-pompes peut ê:re réduite & 


La limite strictement économique. 


Piscine ouverte Douches Chaultage par Cheuttage par 
rayonnement air chaud 

















1 L'evaporateur à uses inclinés, pour la 
récvpéra icn de la chaleur con enue dan: nr 
’eau de la rivière, et assurant le chauf- ss 
fase des locaux, plonge airectement ‘ans 
la rivière. 


2 Les conden.a‘eurs centraux abszrben 
a caleur des thermo-pompes et la 
tran-net ent à l'eau de circulation du 
chauffage, aui la dis ribue aux divers 
appareils z'u ilisation. 

















3 L'’evaporateur à ruissellement, pour la 
récupération de la chaleur contenue dans 
les eaux d’échappemen: à haute tempé- 
ra ure, provenant de la piscine et des 
douches ; lorsque ces sources de chaleur 
d'échappement sont épuisées, cet évapo- 
rateur peut en outre fonc ionner avec 
l’eau de la rivière. 






EM15a2 
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4 Chauñière électrique avec échangeur 













de chaleur. Elle sert au chauffage com- 


lé 4 s à l’ali tati Chaudière Evaporateur Evaporateur à 
plêémen aire en pointe et à | alimentation électrique à ruissellement tubes inclinés 


en eau plus chaude de quelques points 
de consommation. 


I-V_ THERMO-POMPES. 1. Chauffage par 
rayonnement, 2. Chauffage par air chaud, 
3. Condenseur, 4. Evaporateurs à tubes incli- 
5 La salle centrale des machines, réali- nés, 5. Accumulateur pour l’eau ä2s douches, 
6. Evaporateur à ruissellement, 7. Piscine (bas- 
sin de natation), 8. Douches, 9. R“servoir ré- 
col ant les eaux d'échappement, 10. Chaudière 
électrique, 11. Echangeur de chaleur. 


sant les problèmes de chauffage les plus 
divers, avec 5 compresseurs type cons- 
tructif Frigotrop. 
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À LA FOIRE DE BALE 1946 
FRITZ BUHLER ET NUMA RICK, ARCHITECTES 
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PLAN DU PAVILLON 


ELEVATION A-B. 


L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI 


Ce pavillon de l’une des plus imporiantes sociétés de l’industrie chimique 
suisSe, exposant à la Foire de Bâle l’ensemble de <a production est proba- 
blement la plus belle réussite qu’il nous a été‘ donné £e voir dans le domaine 
ce l'architecture d’exposi:ion, depuis de très longues annjes. 

Les auteurs de cette présentation, délaissant délibérément les formules 
dans :esquelles se can 'onnent depuis quelques temps toutes les expositions dites 
d'esprit d'avant-gar:i2, ont repris à leur compte le style le plus pur du construc- 
tivisme et des recherches de la plastique abstraite, chers au Bauhaus. Nous 
nous rappel'ons l'exposition du Werkbund allemand à Paris, il y a une quin- 
zaine d'années, où Gropius avait dévelopn* son génie inventif qui était ce la 
même veine, mais où manquait la pureté cristalline a‘teinte ici. 

Le pavil'on <e compose d'une plateforme légèrement surélevée formant 
surface de présentation, et sur laquelle sont disposés avec une maïtrise rare, 
tous les produits de la société. Ces objets, de formes, couleurs, matières et 
dimensions les plus différentes, s'intègrent dans une orchestration savamment 
éturiée à un rythme de minces supports verticaux et horizontaux en tubes 
c'acier, tôle perforée ou g'ace. Ainsi se crée un véritable monde irréel fait 
de couleurs, de textures, de lumières, d'ombres... Et ces centaines d'objets 
inondés de lumière par les projecteurs, restent l'essentiel, 32vant eux s’effacent 
dans leur ex:rême légèreté les élémen:s constructifs ou accessoïres. Tout cela 
s'insère sous une dalle métallique qui est peinte en noir et qui repose sur 
quatre colonnes en acier. ' 

Le visiteur plus atten‘if peut parcourir la surface intérieure sur une passe- 
relle pour voir de plus près. Le client est invité à monter par un escalier 
cérien formé de plans suspendus à un système de tubes, au niveau supérieur 
où sont aménagés des bureaux privés et es salons de réception. Deux grands 
panneaux surmontent l'ensemble, portant l’un un photomontage et l'autre 
des formules chimiques, symboles de l'indus'rie et de la science. On remarquera 
l'absence totale de publicité. "ue 
A. P. 





ELEVATION B-C. 


LES ESCALIERS MENANT VERS L'ÉTAGE DU PAVILLON. 
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L'ARCHITECTURE 





LE GRAND HALL 


FAÇADE SUR LA PLACE. A DROITE 





D'AUJOURD'HUI 


ENTREE PROVISOIRE. 


BATIMENT D'EXPOSITION A BALE 


FETER SARASIN ET HANS MAHLY, ARCHITECTES 


La Foire de Bâle a été dotée d’un nouveau bâtiment d'exposition 
Hall N° 8. Cette construction, commencée en 194] avant les res'ric- 
tions sur le ciment, a été poursuivie sous le régime de l’économie 
de guerre, facteur qui en a modifié la structure prévue. 


Le bâtiment s'ouvre sur une place et a actuél'ement une entrée 
provisoire qui fera place par la suite à un vaste hall allongé, se 
terminant par un bâtiment d'angle qui comp'étera définitivement ce 
nouveau groupe de constructions. 


Construction :"Le grand hall de 3.500 m° et le vestibule ont été 
exécutés en béton vibré, avec un emp'oi minimum de fers. La paroi 
au-drceus du niveau au pont roulant est en maçonnerie de brique. 


{ 


La couverture en shed est en bois. Des arcs à trois ar'iculations 
composés d’une poutre Hetzer et de tirants ont une portée de 
45 m. 46. Les piliers sont articul“s. La toi ure se compose de trois 
couches de carton goudronné posé sur plaques isolantes et bardage 
de planches. Les châssis de vitrage son: en fer galvanisé. 

Le hal! latéral et le hall annexe de 1.310 m° et 582 m° ont été 
réalisés en maçonnerie de brique avec revêtement Klinker. Les 
sommiers et les poutres de la couverture également en bois sont des 
poutres He zer. Les sommiers des lanterneaux, d’une portée de 
32 m, ont été rendus rigides par la combinaison de traverses por- 
tantes et poutres en arc. Cette honnête réalisation sans grandilo- 
quence ne manque pas de tenue. 
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RIEHENRING 


CL LEA UTUTE EU 


ones sas mule td 


PLAN : 1. Vestibule d’en'rée, 2. Le grand hal, 3. Salle 
d'exposition, 4. Galerie. 





DE HAUT EN BAS : 
SALLE D'EXPOSITION 
(3 SUR LE PLAN). 
LA GALERIE (4). 
DETAIL DU SHED DU 
CRAND HALL. 


CI-CONTRE : PLAN 
DE SITUATION HAL. 
LE VIII. E : EXTEN- 
SION PROJETEE. 
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SOCIETE ANONYME DES ENTREPRISES 


TRUCHETET 
& TANSINI 


Capital : 7.000.000 de Francs 


TRAVAUX PUBLICS 
& MARITIMES 
BÉTON ARMÉ 


* 


GRENOBLE PARIS 
55, COURS LIBERATION 9, RUE DENIS POISSON 
Téléphone : 6-44 Téléphone : ÉTOIIe 42-00 
(lignes groupées) (lignes groupées) 


AGENCES : 
LA ROCHELLE — DIJON — MARSEILLE — SETE — BIZERTE 
CASABLANCA 
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RENONCE PA TORRES TNT SE ST SALE OTENE ET 


DESPERATE TURN 


SOCIÉTÉ ANONYME DU FIBROCIMENT ET DES REVÈTEMENTS £LO 
SIÈGE ET USINE à POISSY (Seine et Oise) TÉLÉPHONE II et 113 
SALLE D'EXPOSITION 9, RUE CHAPTAL - PARIS IX" 


Ancienne Maison 


THUILLIER - LASSALLE 


LASSALLE & C'° 


Ingénieurs des Arts et Manufactures 


COUVERTURE 
PLOMBERIE 
SANITAIRE 


65, RUE DE COURCELLES 
PARIS 8: 


ORDRES FR RTE RE TDR PSP RO 
TOUS TRAVAUX D'’ÉTANCHÉITÉ 
ENTRETIEN + RÉPARATION 


FABRICATION 
DE 

CHAPES SOUPLES 

ARDOISÉES et SABLÉES 

FEUTRES BITUMÉS 


32, RUE HENRI-TARIEL, ISSY-LES-MOULINEAUX 
MICHELET 34-80 





ÉPURATION 
DA EAUX Les terrasses 


E we ve fuient jamais 


“ # … Si elles sont conçues pour 
0 À s'articuler comme une toiture 
20 de EXDERIEN J en tuiles, en métal ou en ar- 


doises et réalisées avec des ma- 
tériaux éprouvés. 
2 


Le système COUVRANEUF à 

: base d'enduit plastique s'inspire 

TOUS LES PROBLEMES de ces principes et assure une 
F étanchéité absolue et définitive. 

SONT RESOLUS NN 25 ans de références en France et à 


7 F l'Etranger. Demandez notice 
NOS: PROCEDURES 


et consultez-nous, sans engagèment, 
sur le problème qui vous intéresse. 


SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 


POUR LE TRAITEMENT ves EAUX 8, Rue Rouvet, PARIS (19e). 
6, Place de la Madeleine, PARIS-8:. Tél. TRI 06-85 


Téléphone NORD 18-82. 


LE FOURNISSEUR COMPLET 


ET SPÉCIALISÉ DU BUREAU 
D'. ÉTUDES 


utilisez les pieux Franki 
inclinés et armés. 


Ceux-ci s'exécutent suivant 
le procédé Franki habituel, 
qui assure une étanchéité 
absolue du cuvelage, un 
damage énergique du 
béton et une pénétration 
rapide du tube de fonçage 
dans le sol, malgré les 
obstacles rencontrés. 


Demandez lo brochure explicetive N° 33 à 


PIEUX FRANKI 
Un spécialiste pour vos fondations 
54, Rue de Clichy, PARIS (9) 
Fa — me Tét. : TRINITÉ OH-21 (4 L) 
‘OZALID' - BEZONS (S.-et-O.) S'é Ame LA CELLOPHANE Ur 


LS 


Directeur-Gérant : André Bloc Henri François, Imprimeur - Paris C.O.L. 351.0068 





CONSTRUCTION. MÉTALLIQUE - CIMENT ARMÉE. 


18 


ENTREPRISE GÉNÉRALE 


SIÈGE SOCIAL ET BUREAUX 
20, BOULEVARD DE VAUGIRARD 
TÉLÉPHONE : SÉGUR 05-22 








